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蜀 职 页， 十 年 以 求 ， 乖 此 私囊 ， 未 到 或 懈 ， 幸 蒙 各 界 奖 竭 有 加 ， 对 於 本 三 出 品 ， 
多 相 购 用 ， 做 同 人 实 深 滋 忆 融 ， 人 逢 此 十 过 纪念 ， 居 有 征文 之 浴 ， 尚 祈 爱 好 盘 线 
电 之 同志 ， 不 阁 珠 玉 ， 共 守成 举 [ 区 区 登 旧 ， 幸 笃 攻 马 | 


签到 


(一 ) 征 文 题 交 『 我 与 盘 线 电 …mmm] 
不 论 对 於 悉 线 重 之 见解 ， 学 街 ， 经 验 ， 或 思想 等 ， 共 须 在 个 人 对 於 光 线 
电 之 关 休 范围 以 闪 者 符 所 贡 迎 ， 题 目 由 应 微 者 自己 拟定 。 
(三 ) 每 篇 字 数 以 四 千 字 交 限 。 文体 不 论 ， 文 言 话 体 均 可 。 放 生 者 请 书 明 姓 明 及 地 
址 ; 芷 次 私人 印 狂 ， 双 巡 领 一 。 
(三 ) 征 文 尔 取 名 额 亲 定 十 名 


第 一 句 金 5 

第 二 名 现金 ES 

第 三 名 药 金 于 元 

第 四 名 至 第 十 名 各 纲 本 店 全 年 一 份 


(四 ) 双 民国 二 十 九 年 和 月 十 五 日 鸭 限 ， 负 取 之 移 在 本 读 十 月 份 第 五 卷 第 四 期 上 发 
表 “” 

(五 ) 来 稿 论 录取 与 否 ， 槛 不 退还 ， 如 寄 杭 时 附 寄 退 稿 邮费 及 预先 击 明 者 不 在 此 
例 癌 : 

(六 ) 来 文 由 术语 初 玩 滞 ， 另 聘 专 家 评定 之 。 








了 





实验 穆 路 


贾 用 急 省 电 订 薪 每 期 都 有 
痛 多 新 统 有 效 的 炸 路 贡献 始 我 
全 读者 ， 必 印 有 下 列 印 章 者 光 
起 中 落 交 又 室 确实 就 又 ， 或 由 
作者 本 人 哉 遇 而 得 永 熹 碾 者 证 
朋 的 。 


所 以 娄 喜 自 齐 收音 横 ， 息 
身 模 ， 起 短 撤 模 ， 玲 力 扩大 机 
， 调 量 俊 器 等 以 及 一 切 扰 洗 志 
册 件 的 车 者 ， 一 昂 到 这 个 印章 
的 少 路 ， 请 照样 就 作 涤 庸 稍 隐 
， 保证 可 以 成 功 》 站 希 疡 伪 量 
探 用 国产 另 件 。 

未 贡 是 读者 自己 的 刊 勒 ， 


要 县 确 想 实 敬 保 队 有 效 的 净 路 
9 叭 有 实用 峰 糙 电 杂 英 ! 
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苑 流 器 之 具体 设计 微 府 (2) 
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= 过 用 业 污 于 锥 庄 三 = 


” 整流 峰之 具体 


丽 
人 


微 座 


任何 扰 线 电 铀 件 ， 如 果 没 有 遂 当 的 电力 供给 ， 是 不 能 工作 的 ， 好 像 汽 车 夏 没 
有 汽油 ， 火 车 没有 了 煤 一 样 。 在 交流 市 电 取 给 极 便利 的 都 市 内 ， 都 利用 整流 器 以 供给 
其 空 管 各 极 之 注 当 和 电压。 内 并 了 环流 器 ， 镍 险 检 波 ， 放 大 ， 振 温 种 条 作用 ， 莹 空 管 名 
法 完成 的 。 散 计 此 项 供给 电力 的 整流 器 ， 北 不 复杂 ， 利 用 食 个 很 简单 的 公式 ， 再 加 以 
和 多 路 的 事 夫 ， 迅 速 的 可 以 设计 成 一 很 径流 有 效 的 整流 器 。 


整流 器 有 后 波 四 全 波 之 别 ， 守 波 者 健在 交流 电 之 全 过 可 通过 电流 ， 所 己 较 却 

沽 波 以 得 稳定 之 直流 。 且 其 梳 出 电压 之 天 小 ， 亦 常 因 和 荷载 之 不 同 而 释 避 。 全 波 整流 器 

包含 两 组 牢 波 整流 器 ， 每 一 整流 器 各 通过 相反 之 牛 遇 交流 。 均 在 略 出 不 产生 ， 和 结果 犯 

流 成 一 日 方向 之 甩 动 特性 ， 再 用 滤波 器 ， 以 消除 颤动 之 成 分 至 通 当 程度 ， 此 所 谓 通 当 

程度 ， 完 诗 空 管 之 工作 而 定 ， 例 如 整流 器 之 供给 等 幅 波 电报 发 射 几 (石英 控制 ) 用 者 ， 

其 核 出 电 厅 之 灾 动 或 分 ， 以 不 超过 5 狗 或 再 较 小 乱 庆 ， 如 此 已 可 得 ja 之 讯号 
“如 供给 扰 线 电话 广播 发 射 机 用 者 ， 晤 动 
成 修 须 减 玉 .2552 或 更 小 。 收 各 机 及 契 癌 

遇 率 放 大 器 所 用 之 整流 器 更 须 小 至 0.1 多 


。 由 此 可 知 发 计 整 流 器 ， 亦 须 视 机 件 之 工 人 
、 作 而 有 极 大 东 围 之 伸 和 其。 纶 举 一 例 ， 以 叉 仿 二 Eees 


明 整 个 本 流 器 之 二 训 步 县 。 


例如 整流 器 傈 供给 雨 枚 812 时 空 整 滴 电 下 (多 7) 
管 ， 作 推 挽 式 丙 类 屏 标 疆 幅 之 放大 级 其 
空 管 之 特性 ， 照 仙 造 感 规定 者 需 屏 压 1250 
伏 用 ， 屏 流 乱 250 和 也 安 培 。 整 流 器 供 答 电 
应 之 额 雳 成 众 须 小 蕉 0.259 。 

篇 选 择 一 遂 当 之 电力 释 压 器 起 多 
, 必须 先 计 算 苛 载 电 访 共 若干 ， 波 放电 有 阻 
之 设计 ， 须 使 通过 温 放 电阻 之 电流 等 蕉 全 
部 荷载 电流 之 百 牙 之 十 壳 度 ， 如 此 可 得 较 

.2 


页 汽 代 沪 膏 压 











六 伪 三 
= 王 == 寅 用 本 二 弄 认 计 
佳之 电压 称 定 度 。 以 上 例 言 之 ， 浊 放 电流 当 和 需 250x10 驳 = 25 稻 安培 ， 换 车 之 ， 伙 奈 
器 最 小 须 能 供给 275 稍 安培 ， 此 即 需 悉 荷 载 电 流 。 爸 压 器 次 授 电压 之 有 效 值 R.M.S. 
 ， 可 和 从 所 需要 之 1250 伏 腕 倒 推 求 之 。 第 一 步 ， 须 先知 雨 滤波 扼 制 圈 之 直流 电阻 ,假定 ” 
已 知 共和 坊 340 欧 姆 ， 旭 可 根据 欧姆 定律 计算 此 雨 扼 制 圈 上 之 电压 降 ， 卫 =IR=0.275 
x ?40 一 66Y .7 故 在 跨 泪 波 器 雨 壤 入 端 之 电压 当 需 1250 十 66= 1316 伏 腊 。 


今 如 图 ?所 探 用 之 整流 管 需 狂 气 式 866 号 ， 此 种 整流 管 之 管内 世 压 降 极 小 , 且 
不 论 荷 载 电流 之 大 小 常 乱 15 伏 胶 ， 所 以 释 压 器 区 级 电 历 所 需 之 平均 值 篇 1316 十 15 = 13 
31 伏 脱 。 因 通常 电力 释 压 器 所 表明 者 均 乱 有 效 值 ， 此 数 可 依 下 法 化 得 之 : 
有 效 电 压 一 平均 电 有 x 1.11 
有 效 电 压 加 1331x 1.1l 一 1477 伏 觅 (每 省 ) 。 
从 上 面 数字 ， 可 知 所 需 爸 压 器 须 能 供 和 给 1477 伏 胸 〈 中 心 众 粽 之 每 面 电压 ， 
275 稍 安培 电流 。 
其 多半 题 印 篇 计算 Q 及 了 及 之 数值 ， 已 知 疲 放电 沪 坊 25 大 安 培 ， 再 根据 欧姆 定 








律 ， 
卫 1250 


下 070356 za 
波 放 电阻 上 消耗 之 电力 可 以 下 式 求 之 : 


了 1250x 1250 
W 一 二 一 一 0 一 31.2 互 特 


通常 油 放 和 电阻 之 园 择 ， 洪 规定 电力 至 少 须 评 培 於 实际 消耗 之 电力 ， 照 上 例 最 
好 玩 用 100 矶 特 50000 欧 姆 之 电 阻 。 


计算 滤波 储 电 器 之 储 志 量 ， 可 应 用 下 式 : 
.5 卫 DC 
和 
式 中 


卫 DC 一 直流 电压 

卫 R 一 上 额 动 电压 

了 一 第 一 扼 制 图 感应 量 

Le 一 第 二 扼 制 圈 感 应 量 。 


代入 上 式 ， 得 所 
二 十 泌 年 六 月 价 3， 


鲜 


二 ez 和 sa 0 二 < SR 2 二 汪 人 ES eg 
ne 人 














一 == 窜 用 亚 捷 型 难 计 
3 0.5x 1250 二 5 


全 二 吕 5 到 


Ci 及 C% 之 储 电量 ， 可 篇 每 枚 2mf ， 或 Ci 需 Imf,C? 坊 5mf 亦 可 。 换 言 之 ， 雨 储 
。 电器 之 相 乘 积 ， 必 须 等 雁 上 式 之 答 数 。 当 然 ， 略 有 相差 亦 不 妨 ， 总 腑 能 在 市 上 容易 购 
得 。 电 压 之 规定 科 少 须 在 惊 出 电压 上 再 加 20% ， 所 以 上 例 之 储 电 器 耐 压 ， 需 篇 1250 
x 1.2 一 1500 伏 胶 ， 此 种 储 电 器 极 易 购 得 。 照 上 例 炉 出 电压 内 之 额 动 电压 


颜 动 电 压 和 
五 = 了 Dec 关 、 smeeeeeaaieaaogaogaepee ODS 


郎 “ 卫 R mem1250 xx :25 za3。125 


100 





篇 计算 简 音 起见， 小数 踊 右面 的 数字 可 和 从 略 。 


整流 管 之 选择 ， 至 视 整 流 电 路 之 反 尝 电压 及 炉 平 均 电 流 ， 反 案 电 豚 等 大 释 压 
器 之 一 个 电压 1477x2x 1.4 一 4068 伏 腕 ， 此 电压 在 866 整 流 管 规定 限度 以 内 。 篇 荷载 
电流 275 稚 安培 ， 亦 在 866 整 流 管 输出 直流 之 规定 限度 内 。 上 壕 之 公式 计算 法 仅 能 应 用 ， 
共 扼 制 圈 输 和 之 滤波 器 入 路 。 储 电器 输入 式 渡 波 器 之 是 嘉 电 压 计 算 ， 不 能 以 简单 之 公 、 
式 求 得 之 ， 其 应 用 亦 不 广 ， 除 非 收 埋 机 内 之 整流 器 ， 以 及 供给 小 电力 铸 线 电 匀 之 整流 
器 用 之 。 储 电器 输入 式 滤波 器 除 能 迷 出 较 高 之 直流 电 历 外 ， 别 乱 优 秋 ， 但 其 粮 出 电流 
以 及 志 历 稳定 度 均 减弱 不 少 。 在 扼 制 圈 输 入 滤波 器 内 ， 第 一 枚 扼 制 图 邹 用 以 防止 整流 
管 屏 流 之 案值 匆 致 超过 其 规定 限度 ， 此 扼 制 圈 之 感应 量 ， 有 二 最 低 限 度 ， 可 自 下 列 公 
式 求 之 : 


T _ 荷载 电阻 
1000 





荷载 电 朋 二 一 4910 隐 旭 
ae 如 


荆 到 一 一 -一 4.5 宫 利 


即 上 述 之 整流 器 ， 其 性 入 扼 制 图 之 感应 量 最 沙希 皇 5 齐 利 ， 如 小 谎 上 中 数 ， 则 
其 工作 情形 将 与 储 电 器 输 大 式 相同 。 





志 








人 让 让 


三 王 = 过 用 业 寻 电 被 
成 备 通 这 放 大 器 
谷 载 配 正 之 种 种 CT) 


旬 同 康 





四 \ ， 揭 二 器 引线 * 
篇 明 虹 揭 声 器 引入 (3Speaker Line) 多 认 放大 器 成 续 之 影 哆 起 见 ， 先 假设 一 


揭 志 器 装置 庆 骨 放大 器 一 百 趴 这 之 碟 ，〈 此 殿 双 篇 简便 起 见 ， 将 可 以 忽略 之 影 兄 ， 如 


电阻 随 温度 等 绝 动 等 之 损 失 ， 为 不 计 入 )。 


假如 用 二 十 号 前 乏 装 置 ， 其 电阻 乱 每 中 0.0164 欧 姐 ， 如 二 义 共 需 2)0 喉 之 长 
度 ， 则 其 悉 电 阻 党 需 200 x0.0164 一 3.288 欧姆 ， 此 串联 电阻 加 区 扬声器 总 阻 和 后 ， 在 
400 过 时 其 纺 值 党 篇 11.28 欧姆 ， 见 图 3C, 亦 即 反 汐 荷载 在 420 遇 时 篇 11.28 x 312.5 


一 35550 欧 姆 ， 此 与 原来 在 3000 遇 时 所 淫 异 者 相 衍 。 


此 增加 之 反 禾 荷载 自 当 增 高 三 灵 副 波 之 成 份 ， 而 实际 将 使 用 认 引 烤 方 面 之 电 
功率 加 多 (400 肖 时 篇 7.3 克 特 ， 不 用 长 引 和 绪 时 仅 篇 6.5 瓦特 ) ”此 种 不 正常 之 情形 ， 


当 记 用 屏 阻 过 能 得 最 大 电功率 输出 之 荷载 电阻 篇 小 时 ， 每 篇 一般 略 出 电路 之 特性 。 


跌 有 更 多 之 电功率 可 债 认 引 禾 ， 然 以 引 粮 之 有 效 串联 电阻 之 关 傈 ， 则 径 过 引 


贸 合 之 电功率 损失 


wm -人 过 其-aamu: 


WR 一 引 粮 中 之 电功率 损失 
,ZL = 一 引 称 电 月 





引 引 者 组 
所 





一 及 粤 持 卢 共 看 拉 符 我 一 | 人 er 一 志 浊 和 册 二 长丰 就 |、 
2R 一 炉 荷载 煽 阻 
二 十 九 年 八 月 份 5 


CE 

















二 一 富 用 全 全 亿 外 计 


Wo 一 加 基 引 乏 之 悉 电 功率 = 
害 隆 用 从 扬声器 之 电功率 : 


Ws = 人 (元 到 罗 )Wo 一 (元 呈 呈 )7.3=5.1 互 特 记 


电功率 损失 = 了 3 一 30.5% 。 





五 校准 误 点 


假如 应 用 一 500 欧 姬 之 引入 :20 号 乏 ) ， 旭 电功率 损失 可 以 较 小 ， 同 时 加 认 炉 
出 凌空 管 极 易 反 射 一 最 大 荷载 。 但 坊 遂 合 凌空 管 起 见 ， 引 称 至 揭 志 器 之 磷 压 器 之 效率 
， 亦 须 加 入 状 办 入 揭 声 器 之 实际 电功率 之 计算 中 。 如 其 损失 超出 低 炉 阻 引线 损失 时 ， 

即 不 能 加 以 应 用 。 通 常 对 认 一 引入 释 压 器 之 取 拾 站 无 固定 之 规则 ， 其 最 父 当 之 方法 ， 


。， 傈 用 各 边 之 荷载 电阻 ， 校 验 加 出 特性 之 有 了 并 效 率 时 效应 。 


六 、\ 回 ” 畔 


回 惊 Eeedback) 之 多 数 用 途 ， 需 补偿 揭 声 器 弛 阻 之 广 阅 释 动 ， 同 时 奥 忧 出 
释 压 器 有 密切 之 束 妮 。 篇 得 最 大 之 补偿 ， 回 输 缕 路 常 接 至 荷载 一 端 ， 而 东非 接 至 输出 


扫 压 器 之 初级 转 ， 或 其 他 上 ， 见 图 4A 。 此 式 黎 路 称 作 固定 电 有 故 回 为 统 路 。 


当 用 固定 电流 回 惊 上 时， 其 线路 如 图 4B 所 示 ; 此 种 乏 路 杠 通 合共 配 正 一 放大 


器 之 惊 出 至 破 性 式 录 昔 蚌 之 用 ，. 而 此 式 录 天 头 随 巡 李 而 伙 动 之 番 阻 醚 大 也 。 
于 七 、 电 功率 分 配 公 式 


在 蕉 各 轴 之 场合 下 ”有 了 时 需 修 配 若干 已 经 指定 比例 之 扬声器 之 电功率 。 由 下 


， 列 公式 级 易 求 得 所 使 用 之 正确 烩 出 煽 阻 
AWWVT 机 QT AT 
(1) 2 一 也 和 (2)( 和- 庆 ): (3) 了 一 和 W0 
公式 中 “2ZT 一 构 压 器 物 阻 ; Wre 输 入 荷载 之 电功率 ; 


Wo 一季 昼 出 电功率 ; Zr 一 荷载 熏 阻 。 
例题 : ， 一 公 压 器 之 灵 琢 需 用 若干 粮 蛆 以 从 配 下 烈 之 志 功 率 : 


A. 2 ”0.5 互 特 分 别 至 三 个 5000 欧姆 之 摇 瑶 器 ， 
B. 一 3.0 互 特 分 别 至 二 个 15 欧 底 之 擅 声 器， 
8， 一 一 10.0 玉 特 ”平一 个 ,二 30 欧姆 之 揭 声 器 。 





解 : 

















ea 5-+6.0 十 1017.5 志 特 ， 


Rs 
一 国定 密 澳 回答 一 


凡 = 井 因 宝 阻 之 170 多 


ee 3 











琼 出 物 蛆 ; 


SR 计 
1 和 xl666 一 143 欧 旭 





NE 
B. T7 5 X7.5 一 ?2.57 欧 姆 


10 
17.5 


八 \ 决 定 端 纺 阻 之 公式 








.0 XI10= 一 5.7 欧 姑 。 


。 当 计 算 用 一 不 尖 用 认 标 准 扬 志 器 之 特别 炉 胃 之 效果 时 ， 可 以 校准 荷载 至 其 他 
抽 枯 上 (一 般 磷 压 器 之 灵 毅 俱 备 有 多 个 抽 须 ) ， 以 得 叉 当 之 悉 蛆 。 
计算 任何 二 个 已 知 物 阻 间 炉 碍 之 公式 如 下 : 


1 人 


公式 中 


例题 二 : 
解 : 


2Zx 一 未 知 翻 蛆 ;” 么 一 较 低 季 阻 ; 
2o 一 较 高 悉 蛆 端 。 


试 求 500 欧 姆 里 250 欧 姆 端 间 之 继 青 。 
ZK -250( / 3 一 -2500L4T 一 1)2 


一 250(0.417)2 一 43 欧 姆 。 


- 试 求 16 欧 姆 与 8 欧姆 端 间 之 物 蛆 。 


Zx 一 8( 和 17)? 一 1.89 吏 姆 。 


当 应 用 此 公式 于 实际 工 作 之 时 ， 惟 一 需 注意 者 ， 即 二 抽 头 间 之 直流 电阻 ,不 ， 
得 使 其 超出 所 求 得 之 苇 阻 之 5% ， 不 然 ， 将 使 稳 压 器 发 生 较 大 之 网 针头 也 。 
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最 简单 之 中 和 方法 


玉 


装 发 射 机 的 朋友 都 知道 如 何 中 和 。 想 装 发 射 楼 的 朋友 由 然 没 有 中 和 学 规 也 能 
装 简 单 的 自 振 式 发 射 机 。 但 是 要 想 加 大 它 的 电力 或 者 改进 昔 质 ， 就 非得 改装 主 振 放 大 
式 不 可 。 放 大 管 吕 然 也 有 不 需 中 和 的 四 极 管 或 五 极 管 ， 但 是 多 数 时 空 管 仍 是 必需 中 和 
的 三 极 管 。 中 和 ， 鹏 困 将 也 不 困 闪 ， 瑶 容易 却 也 马 何 容易 。 平 当中 和 方法 物 是 利用 放 
大 管 的 机 电流表 ， 前 般 激 出 器 的 屏 电流 表 ， 人 所管 ， 拾 电 圈 ， 及 极 小 电流 之 高 遇 率 电流 
表 等 。 上 列 各 舟 方 法 对 已 有 低 验 者 踪 可 获得 较 准 确 之 中 和 点 ， 但 新 着 手 者 常 有 不 能 狼 
得 极 准确 中 和 之 情形 。 本 文 所 淖 方 法 不 但 简单 且 极 准确 。 附 圆 印 一 通常 之 三 极 管 放 大 
绪 路 。 。 图 中 之 M 邹 篇 本 文 所 述 之 中 和 调节 指示 器 ， 乃 篇 一 普通 能 量 数 百 伏 觅 之 电压 表 





Te w+ 


“ 将 其 纺 认 欲 加 中 和 之 放大 毅 . 上 ， 将 电表 
之 正极 接 放 大 毅 之 高 压 负 极 上 ， ; 电表 之 负 


， 极 则 接 高 压 正 斌 上 。 (此 时 电源 部 份 当然 


先 取 去 不 用 )e 此 -放大 器 党 棚 杜 有 高 明 激 
己 入 时 如 未 中 和 克 则 屏 极 届 节 回路 内 党 
有 高 再 电流 o 此 高 明 率 电流 因 放 大 管 之 束 
流 作用 而 产生 直流电 肘 庆 电压 才 M 之 二 端 
; 故 M 上 可 有 指数 。 大 和 电力 及 中 等 电力 之 
放大 狼 加 以 中 和 时， 可 用 其 他 中 和 方法 本 
助 之 。 德 节 中 和 储 电器 CN 至 M 指 数 最 小 
即 可 。 小 电力 之 放大 毅 可 仅 用 此 项 装 秆 而 
沁 到 完全 中 和 。 据 试验 所 得 ,普通 用 作 电 
流 表 已 训 坊 中 和 从 善 者 ;如 加 用 此 电 才 则 


仍 可 发 现 从 有 若干 伏 腊 之 肯 数 。 董 向 未 过 到 完全 中 和 也 。 故 此 法 不 独 简 单 ， 且 亦 特 别 
精 雁 ， 当 于 初 献 主 振 放 大 式 者 尤 见方 便 不 少 。 


“ 


0 











王 == 客 月 王 读 汇 锥 话 王 = 


中 间 尝 率 综 圈 修 理 法 
吴 观 周 


当中 巡 达 网 压 器 捐 壤 时， 普通 修理 之 手 粮 有 二 法 : (一 ) 将 其 整个 换 苇 ;及 
(二 ) 仅 换 秆 已 损坏 之 穆 挫 。 


每 法 均 适 合 认 相机 应 用 ， 但 许多 
修理 者 不 了 解 此 驯 ， 或 对 庆 最 父 善 之 计划 
, 却 距 踏 和 循 ， 帝 在 不 请 意 之 方法 中 和 进 
行 其 修理 之 工作 ， 其间 若干 情形 ， 使 厌 客 
亦 感 不 码 ， 花 需 使 修理 者 得 费时 少 \ 收效 
大 之 优良 修理 工作 起 见 ， 在 下 面 作者 所 一 
述 关 共 中 间 遇 达 伙 压 器 隐 胡 之 标准 例子 ， 
让 训 明 闪 用 何 种 手 篇 篇 最 佳 。 


换 置 称 图 


换 时 中 间 通 李 称 挫 较 完 公 换 冒 藉 
袭 压 器 〈 即 整个 稼 时 ) ， 所 费 显 然 篱 答 换 
损 壤 称 撕 较 换 整个 变压器 篱 省 ， 但 有 现成 可 用 之 王 意 代替 楼 压 器 时 ， , 修理 者 鲜 有 偿 换 
鞋 称 推 者 。 装 置 及 亩 获 称 捧 牵 水 之 人 工 ， 足 抵 雨 者 所 全 之 差 。 但 钴 论 如 何 ， 换 址 中间 
遇 这 穆 捧 ， 亦 有 其 固有 之 地 位 。 


(A ) 下 列 若 干 情形 ， 傈 换 时 称 搭 ， 较 代 以 全 新 爸 压 器 篇 更 优良 ， 更 方便 及 更 





需要 。 
(1 ) 当 优 通 合共 原来 党 压 器 所 估 小 地 位 之 代替 释 压 器 时 ; 
(2 ) 当 原来 达 压 器 上 之 隔 上 四 有 特别 之 搁 脚 ， 支架， 隔 肯 物 或 其 他 构造 物 附 
着 其 疗 ， 下 大 基 移 年 基 代 奏 绝 原 器 上， 或 届 央 中 有 限 孔 合唱 起 其 他 切 制 让 ， ， 需要 相 
当 工 作 ， 得 在 代替 构 压 器 -上 补 裂 时 ; 

(本 有限 旬 类 阴 ， 的 从 几 和 
有 者 时 ; 人 
人 at ， 9 


= 用 扣 上 7 和 


入 

















王朝 朋 业 导 玫 锥 读 = 王 = 


(4 ) 修 理 此 部 份 叶 ， 易 质 上 所 费 须 移 胃 低廉 ， 且 工作 了 时间， 闵 无 限 止 ; 


《5 ) 其 间 损 培 之 构 压 器 有 一 电路 ， 在 代替 中 凋 和约 压 器 中 需 未 备 ， 旭 党 可 换 竺 
一 损坏 乏 担 以 代 生 求人 部 代替 绝 压 器 及 全 部 代替 绝 压 器 。 

此 种 情形 之 标 淮 例 子 ， 篱 成 否 遇 率 扼 制 圈 尺 别 释 压 器 ， 有 两 次 级 之 还 延 自 动 
香 量 控制 变压器 ， 有 侯 极 管 荷 载 而 仅 跨 接 其 裕 航 之 降 比 略 出 树 压 器 ， 降 比 入 或 联 航 
中 遇 多 压 器 稻 极 接 认 其 下 端 ， 久 得 低 值 “ 每 级 得 丛 ”， 兹 因 之 可 用 若干 狼 者 。 


4B>) 拆 - 名 


下 列 立 壕 换 喷 中 遇 粮 挫 应 者 循 之 普通 规则 。 若 干 步 骤 ， 在 阅读 规则 时 ， 似 颇 
明显 ， 但 换 吐 统 围 之 工作 ， 何 不 计划 每 一 步骤 ， 如 因 损 款 穆 转 未 及 说 察 而 拆 下 ， 则 将 
缺乏 某 征 必 需 之 智 哉 也 。 

( 1 ) 保 存 信 部 可 能 智 哉 之 第 一 步 ， 篱 决定 在 损坏 称 圈 上 补偿 储 电 器 (了 rimm 
er) 调节 螺旋 之 地 位 。 此 乱 预 计 降 三 之 诊断 ， 可 不 拓 及 任何 补偿 储 记 器 之 调节 ， 或 
每 一 补偿 储 器 略 由 其 原 处 移动 ， 然 合 复 : 藉 原 位 ， 鞠 察 调 节 螺 和 之 鲜 隙 合 能 钨 差 您 佳 。 


当 损 款 乏 围 薄 出 合 ， 计 算 憾 获 螺 糙 从 其 原来 之 地 位 〈 如 疆 节 螺 炊 之 鲜 隙 地 位 
所 示 者 ) ， 旋 至 最 大 容量 处 ， 注 意 其 共有 若干 情 数 ， 邹 篇 !/s 情 ， 亦 不 可 忽 填 。 此 资料 
应 记 下 。 

在 若干 情形 ， 此 考 料 可 不 克 轩 需要 ， 冰 在 许多 情形 中 ， 满 意 之 修理 ， 此 简直 
乱 钨 用 ， 但 肖 需 用 时 ， 汉 村 有 价值 ， 故 常 须 记 下 。 客 际 上 取得 此 项 智 截 较 研 究 之 时 间 
乱 少 。 此 事 应 需 粽 圈 换 置 刻 扳 工 作 中 之 -部 份 。 

(2 ) 释 压 器 引 称 之 颜色 及 其 连接 收音 机 之 粮 端 巍 仔 细 如 人 ， 然 全 由 机 上 移 去 
释 奈 器， 再 作 叙 压 器 上 移 去 隔 府 称 。 


( 3) 给 一 称 圈 村 置 之 速记 图 ， 指 示 全 部 迷 圈 线 线 之 方向 ， 及 其 引 系 接 连 之 称 
端 。 指 示 和 导线 方向 之 便当 训 儿 ， 人 篇 答 一 箭 驻 ， 算 作 壮 称 外 圈 ， 科 之 端 算 篇 痢 乏 之 端 。 
注意 若干 中 胃 爸 压 器 ， 世 线圈 有 反光 方向 著者 ， 所 以 仅 作 一 枚 穆 挫 方向 之 校 
核 ， 东 非 委 当 之 手续 ， 须 检查 全 部 入 搭 。 
(4 ) 考 察 福 慌 储 电 器 ， 决 定 其 每 急 之 片 数 。 在 大 多 数 情 形 中 ， 同 一 郡 份 之 各 
段 补偿 储 电 器 ， 和 需 相 同 之 构造 及 容量 ， 但 在 革 种 情形 中 ， 一 段 之 片 数 旺 另 一 段 之 片 数 
相 要 ， 小 心 刀 甸 此 项 资料 ， 使 修复 之 稼 拾 不 致 避 接 补偿 储 电 器 2 
(5 ) 如 补偿 储 电 器 有 普通 天 小 雨 片 或 三 片 者 到 距 择 代替 称 挫 装 喷 须 与 原来 
粮 搭 之 条 款 ， 极 相符 合 。 
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一 一 一 一 一 到 
= 王朝 有 几 业 兵书 锥 斌 
,二 如 原 求 系 团 之 次 般 ， 接 穆 不 同 平常 一 样 ， 如 仅 将 损 填 之 称 挫 换 寺 ， 则 可 和 节省 
时 间 ， 较 费 上 试 车 或 多 造 一 能 通 应 其 公 部 需要 之 同样 完全 粮 圈 需 上 算 。 

如 穆 围 需 波 带 展 关 或 可 胎 选 择 式 ， 请 参看 本 文 下 部 开关 此 项 酸 压 器 修理 之 专 





包 。 
如 番 节 损 填 称 圈 之 补偿 储 电 器 有 普通 天 小 三 片 以 上 之 片 数 ， 此 大 多 有 非常 高 
和 


Co 和 
56 ) 已 得 谁 确 代 替 穆 图 ， 在 补偿 储 电 器 上 压 新 粮 挫 ， 全 他 部 才 国 之 办 坟 向 


， 司 原来 称 团 之 穆 搭 方向 相同 。 
(7 ) 接 称 圈 引线 至 正 党 道 称 端 。 在 下 烈 “ 储 电量 交 韦 "及 “ 立 次 2(Litz) 齐 线 各 
和 节 中 之 谤 明 ， 有 助 认 违 接线 圈 装 置 之 优 和 良 工 作 。 
( 8 ) 牙 隔 线 图 之 下 内， 使 其 旺 原 来 线圈 之 距离 差不多 ， 并 紧 缚 讼 该 处 ， 
再 装置 释 压 器 ， 架 接 亦 收 井 楼 中 。 
(9 ) 依 普通 情形 ， 翻 整 中 明 放 大 器 ， 薄 如 “ 蛮 节 交 圳 ?区 中 所 述 ， 校 核 其 吉 钴 
度 及 渤 择 性 。 当 替 散 度 及 逮 择 性 满意 蛙 ， 拆 卸 释 压 器 ， 使 线圈 固定 蕉 其 间 ,， 照 “ 鞠 转 


.成 置 ”一 节 中 所 述 ， 施行 防 前 混 处 置 。 < 
从 是 构 压 器 再 装 世 楼 沉 上 ， 重 新 连接 ， 兹 将 全 部 楼 件 ， 再 作 釉 和 节 。 
立 次 入 和 禄 


许多 中 尝 缕 圈 由 立 次 道 线 (Litzendradt2- 多 根 道 线 之 壮 体 ， 每 股 以 入 珊 
摊 契 统 。) 粮 成 ， 故 必须 有 立 坎 者 线 之 代 赫 线圈 ， 方 能 时 原 线 圈 有 同样 工作 。 

路 然 立 砍 遵 硬 较 同 样 横 蕉 面 之 罕 者 米 坊 订 哮 和 ， 惟 一 得 其 巧妙 ， 旭 困 立 解 
。 例 如 天 六 纸 治 如 何 物 ， 很 易 将 其 窒 猴 及 斌 珊 质 缀 综 剧 兆 ， 法 用 一- 栋 务 沙 纸 ， 先 互相 
摩 义 以 去 其 尖 鲍 及 其 使 道 厂 笛 住 之 粗 点 ， 然 后 将 沙 钨 对 招 ， 井 冬 来 大 其 摩 氛 面 拉 过 印 
可 。 每 股 中 之 于 事 半 ， 必 须 十 耸 刮 清 ， : 否则 不 能 得 良好 之 竺 合 。 。 因 钊 锡 不 能 附着 认 优 
玉 于 质 之 少数 刊 光 不 也 。 


省 硫 在 需要 让 硬 消 作坊 之 和 肌 ， 以 指 攻 之 ,用 从 知 包 组 全 让 一 妈 术 
， 使 其 短 易 附着 大 针 俩 储 电 器 之 缕 端 。 如 不 将 夯 别 线 股 但 在 一 让， 欲 使 立 灵 道 纺 队 着 
, 小 欲 使 全 部 外 鞠 之 端 入 世 需 要 之 线 端 上 ， 不 使 奥 其 他 肠 件 祖 伴 ， 实 有 相 次 困难 。 即 
使 小 必 工 作 ， 堵 干 币 称 端 仍 未 在 钙 片 F 森 住 ， 而 奥 另 外 稳 端 成 短 路 二 除非 外 穆 如 -上面 
所 进 纯 住 之 不 篇 功 也 。 


二 十 名 年 八 月 份 











= 三 富有 出 业 针 僻 难 斌 
(D) 恒 . 节 感应 量 
平常 代替 中 遇 乏 圈 ， 保 设计 工作 於 两 片 或 三 片 普通 体积 之 补偿 储 电 器 上 。 奥 
三 片 以 上 过 用 之 穆 挫 ， 必 须 篇 低 感应 量 者 ， 因 关 有 高 翻 节 储 电 景 也 。 
感应 量 之 通 当 值 ， 可 认 收 香 了 时， 该 称 挫 之 补 公 入 电 器 之 秋季 ， 寻 新 穆 圈 歧 上 
合 补偿 储 电 器 之 翻 节 ， 比 较 而 决定 之 。 如 补偿 储 电 器 低 太 多 片 数 ， 其 大 概 情形 ， 当 代 
赴 乏 圈 装 上 后， 谐振 在 储 下 器 最 小 容量 附近 度 散 时 发 生 。 狐 挫 从 舟 圈 拆 下 ， 每 区 25 力 
-组 〈 在 456 干 明和 综 圈 )， 科 以 溉 巾 试验 ， 直 至 补 价 储 电 器 之 从 点 ， 其 地 位 近 於 原来 补 
人 慌 储 电器 崇 点 之 地 位 。 钛 是 代替 穆 挫 之 感应 量 术 近 蕉 原来 值 ， 使 输 优 和 良 之 工作 。 
十 : 当 试 验 时 ， 称 圈 不 可 较 原 来 乏 圈 之 从 见 更 紧 ， 攻 妨 过 份 交 违 ， 使 谐振 温和 上 
发 生 雨 高 紫 ， 此 即 能 由 队 极 乏 示 波 器 及 届 李 调节 振 训 器 示 明 )。 


CE) 司 节 - 交 妹 


在 代替 糠 围 之 形式 大 小 ， 和 与 原来 闵 圈 大 有 出 入 时， 大 概 情形 ， 新 乏 围 之 通 当 
交 违 ， 印 粮 图 相距 之 地 位 ， 不 可 与 原来 贸 转 之 距 肉 一样。 如 稳 圈 相 骨 太吉 ， 较 稳 转 距 
肉 遂 当时 ， 凑 三 敏 度 需 低劣 ， 天 电 之 碗 更 ， 影 响 世 震 牙 度 之 贮 更 篇 大 。 

如 穆 围 放 贰 太 紧 ， 园 择 性 曲 称 将 醚 关 ， 扯 将 有 两 谐 振 点 ， 因 之 一 电 右 能 在 十 
柱 近 之 度 闪 上 收 得 ， 或 附近 两 相等 振 己 用 之 包 右 ， 不 易 从 并。 

校 核 中 巡 构 压 器 最 便当 之 压 秆 ， 帝 用 险 极 称 示波器 及 这 素 调 季 振 漫 器 ， 但 如 ， 
略 加 注意 及 耐心 ， 亦 可 由 普通 修理 振 温 器 及 慷 出 电 才 -, 得 圆 注 之 结果 。 

问题 短 俱 隔 中 巡 释 座 器 穆 转 之 距 内 ， 以 能 得 震 敏 度 念 高 仿 佳 站 不 到 有 低劣 
之 选择 性 曲 称 。 

当 穆 圈 相 卫 这， 圳 葡 度 劣 而 选 坚 性 佳 。 如 粮 圈 移 近 ， 雹 散 度 改进 而 选择 性 却 
改变 桔 少 。 但 此 合 如 称 转 骨 征 移 紧 ， 震 敏 度 旭 停止 改进 ， 寻 择 性 曲 称 在 近 许 振 点 时 闻 
始 改 释 ， 初 则 顶部 渐 平 ， 如 相隔 之 地 位 笨 入 沽 少 ， 旭 将 发 生 两 高 内 。 

如 中 巡 放 大 器 篱 普通 式 ， 其 距 龄 不 古 较 顶部 正 开 始 芷 坦 时 之 谐振 交 韦 过 更 小 
。 在 波段 展 半 变 诉 器 之 情形 中 ， 选 择 性 控制 至 有 效 地 位 时 ， 其 应 敬 曲 粮 不 应 平坦 ， 在 
渤 择 性 控制 之 关卡 , 有 限 之 平坦 及 公 半 应 存在 。 凡 钴 除 枉 入 示 波 器 之 修理 者 ， 可 组 组 
翻 节 其 讨 号 振 温 器 ， 纸 过 中 间 遇 李 ， 同 时 注意 其 惊 出 电表 ， 如 篇 已 定 选 择 性 变 礁 器 ， 

， 则 表 当 航 楼 控 至 罕 点 ， 然 合 绥 楼 再 降下 ， 如 篇 波 眉 展 关 党 压 器 ， 旭 在 关 虎 ， 应 党 多 过 
雨 灵 最 大 值 。 

在 武 莫 时 ， 最 好 新 称 围 之 距 雌 ， 与 原水 穆 围 -- 样 ， 作 第 一 坛 骆 ; 由 第 一 次 
试验 所 示 谭 移动 之 方向 ， 在 第 二 浆 献 验 尽 前， 移动 十 大 修之 一 夺 > 如 中 轴 租 成 在 调 曰 

后， 指示 健 素 ， 称 力 应 更 移 下 ， 反 之 如 第 一 次 试验 指示 称 良 之 选择 性 ， 烷 图 鸡 移 近 。 

在 大 构 情形 下 ， 从 过 份 交 速 至 交 连 不 足 3 窒 腑 有 十 六 从 之 -了 时 之 移动 巴 够 ， 


“了 2 | 了 
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窜 用 于 村 儿 痊 讨 三 = 


反之 亦 然 。 如 祭 不 足 ， 旭 在 第 二 次 试验 时 ， 再 移动 十 六 修之 一 时 ， 如 乏 圈 移动 十 六 分 
之 一 时 ， 其 交 违 已 从 交 连 不 足 至 过 份 交 违 ， 或 从 过 份 交 连 至 交 违 不 足 ， 最 好 从 第 一 二 
两 地 位 中 间 ， 再 作 献 验 ， 此 在 或 然 情形 中 ;能 把 去 履 度 与 选择 性 往 而 有 之 。 
储 电量 交 填 
给 裂 中 连 克 压 器 称 路 ， 其 存在 大 初级 屏 端 奥 区 级 相 端 之 本 重要 散 风 储 电 量 
落 不 示 明 ， 但 此 储 电 量 於 爸 压 器 之 得 丛 ， 有 谎 大 影响 。 
例如 一 种 雨 片 中 过 补偿 储 电 器 ， 两 世间 储 电 最 , 交 严 ， 篇 0. 站 兆 兆 修法 垃 时 。 
样 届 计 之 三 片 补偿 人 笠 电 器 ， 各 和 世 之 储 电 量 交 赤 ， 仅 篇 0.07 兆 兆 修法 拉 特 ， 但 此 小 小 
0,23 兆 兆 牙 法 拉 特 之 差 ， 在 磷 压 器 之 得 丛 方 面 ， 即 有 相当 之 差别 。 
同样 ， 不 论 引 称 乱 粗 道 乏 从 补偿 散 下 器 至 收 埋 楼 各 贴 ， 或 称 圈 引 稳 从 入 圈 至 
” 补偿 储 电 器 稳 端 ， 洪 间 储 电量 交 堪 ， 极 关 重 要 。 此 种 线圈 引 稳 ， 应 直接 违 状 补 仅 人 备 电 
器 称 端 ， 不 可 密切 垂 认 装置 中 之 其 他 乏 圈 。 粗 道 入 引 入 同样 须 从 补偿 储 电 器 稼 端 ， 笔 
直 鸭 过 称 圈 ， 至 人 香 通 过 引 粮 之 楼 壳 开口 碟 。 
在 三 面 调节 之 中 过 杰 压 器 ， 此 储 电 量 交 过 极 关 重 要 。 分 隔 称 圈 及 租 前 称 引 各 
之 距 风 ,使 三 称 围 之 高 电压 引 黎 关 之 储 电量 ， 管 少 伍 佳 ， 此 须 小 心 审查 者 也 。 
粽 较 之 处置 
保护 稼 圈 台 受潮 意 之 影响 ， 及 减 低 甚 电 角 溶 创 最 好 之 多 置 ， 篇 禾 以 性 质 优 良 
之 无 称 电 迷 圈 蛤 。 用 旺 念 多 ， 则 抵抗 潮湿 时 间 亦 念 久 ， 但 不 渝 用 多 少 ， 不 喝 仍 有 若干 
潮 温 侵入。 最 合 球 辑 之 处置 ， 需 将 称 圈 泛 入 蕉 量 锅 中 ， 凡 得 完 公 之 涂抹 ， 但 在 此 情形 
中 ， 小 心 不 使 旺 侵 入 补 代 储 电器 或 甚 间 之 鱼 片 ， 此 极 易 由 鱼 片 而 入 补 倘 储 电器 ， 发 生 
高 损失 (低劣 之 Q )， 冰 在 调节 后， 使 补 俩 储 电 器 有 恶劣 之 不 稳 。 
赂 认 保 访 称 圈 ， 使 不 受潮 瀑 及 腐蚀 以 外 ， 让 使 称 圈 固 着 状 架 上 ， 除 非 收 香 楼 
工作 基 极 高 之 温度 中 ， 例 如 在 若干 汽车 收 香 楼 ， 高 温度 使 同 溶 化 。 在 此 状况 中 ， 算 可 
用 扰 称 电 水 泥 (Radio cement) 及 高 Q 假 漆 帮 。 
波 带 展 闪 训导 器 
波 带 肛 关中 通达 压 器 常 有 三 粮 挫 ; 其 中 之 雨 篇 主页 笛 节 电路 ， 寻 标准 中 明 人 到 
压 器 之 大 小 相同 。 与 此 雨 穆 挫 之 一 成 串联 者 ， 篇 相 半 少数 圈 数 之 者 称 ， 业 认 另 一 主要 
称 捧 之 下 ， 之 上 及 其 卷 近 。 此 少许 圈 数 ， 紧 交 连 大 次 级 称 圈 供给 产生 广 阅 愤 择 性 曲 称 
之 特别 交 圳 。 
团 数 碑 少 ， 很 易 数 出 ， 如 必须 在 此 项 攻 压 器 中 置换 主要 稼 推 之 一 ， 其 需要 考 
入 围 数 ( 如 优 立 欢 道 乏 ，36 号 双 钞 包 粮 亦 可 用 ) ， 可 以 线 在 需要 入 圈 之 上 或 畦 近 。 如 
此 少数 称 圈 最 初 绕 记 主 要 穆 挫 之 下 ， 则 确 意 之 修理 ， 可 和 绪 相 等 图 数 钛 线圈 之 旁 候 近 访 
佳 。 粽 圈 方 向 之 正确 ， 接 入 围 头 认 正当 之 称 端 ， 此 腊 填 分 当心 ,否则 丢 压 器 不 能 得 适 
宜 之 展 关 也 。 
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荆 。 从 直流 府 起 
轩 基 直流 作用 的 解释 ， 是 相当 地 
简单 。 图 1A 表示 一 个 小 电 愉 泡 接 至 一 个 


乾 电 池 的 装置 。 过 喜 电 池 就 是 一 征 最 简单 : 


的 直流 发 电机 。 它 的 产生 直流 全 种 化 学 作 
用 。 所 谓 直 流 ， 就 是 一 种 仅 循 着 一 个 方向 











之 话 











( 同 “ 康 )， 


流行 的 电流 ， 正 如 水 在 水 管 中 流 动 相仿 。 
它 乃 从 乾 电 洱 的 正极 流出 ， 茎 过 外 部 思路 


，” 和 进入 负极 ， 像 图 中 箭头 所 示 。 在 一 般 阔 


电池 庄 ， 中 心 的 砚 质 电 株 ， 称 乱 正 极 ， 钙 
蛙 圆 简 叫 做 负极 。 此 二 极 又 有 阳 原 二 和 
| 队 极 | 之 称 。 用 以 联接 小 内 泡 到 乾 电 浊 
的 齐 线 须 较 租 ， 使 答 与 电流 流 嘉 很 小 的 阻 
力 。 在 另 一 方面 灯泡 糙 极 的 直径 标 小 ， 
对 电流 流动 的 阻力 很 高 。 当 电流 流 经 烛 入 
上 时， 由於 它 的 高 阻力 而 产生 了 数 ， 待 热 至 
相当 程度 即行 发 出 光亮 。 因 篇 炊 泡 内 部 已 
狐 着 窑 ， 不 再 有 氧气 帮助 燃烧 ， 所 以 炊 炎 
是 不 会 烧毁 的 。 在 过 个 简章 直流 电路 内 ， 


“ 蓝 电 池 可 视 作 一 个 响 简 一 “党 以 同样 的 方 


向 ， 在 电路 内 将 电 抽 动 。 因 此 我 们 可 以 驶 
; 一 道 电 流 是 电子 的 流动 ， 恰 和 一 道 水 流 
是 水 修 子 的 流动 相 惟 器。 


园 1B 是 一 种 警 咏 ， 咖 位 代 表彰 
电池 5 它 必 接 钛 二 较 租 的 管子 ， 和 后 者 未 十 
问 又 与 一 丰 的 管子 L 相连 搂 ， 它 就 代表 
电 开 泡 的 未 极 。 当 叮 简 活塞 推 至 左 方 ， 活 


四 广 即 开 ， 从 是 水 被 推 动 而 流 从 大 洒 管 子 


计 ， 如 箭 疆 所 示 的 方向 。 

党 活塞 被 拉 回 时， 活 门 关上 活 
塞 邹 双 讼 水 失去 耶 跑 动 作用 。 所 声 2 每 一 
次 朝 左 挫 基 ， 使 水 党 以 同一 磊 向 流 径 鳖 个 


共和 雪 二 届 
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的 体系 ， 过 种 我 们 便 得 到 了 一 个 『 直 瀛 ] 
《水 的 直流 )。 狂 管子 欠 予 水 流 之 阻力 很 
小 > 帮 管 所 给 予 的 却 很 大 。 假 如 我 们 把 想 
、 像 力 引伸 一 下 ， 那 订 可 以 想像 册 党 水 流 以 
， 紫 音 的 力 流 轰 站 管子 时 ， 它 的 磨 扎 力 足以 
今 管子 热 至 发 光 。 一 一 代表 电 蛤 泡 糙 梳 的 
“ 放 光 

驴 。 欧姆 氏 的 定律 


在 上 壕 璧 喉 襄 ， 楼 械 能 力 乃 滑 耗 
庆 哎 动 水 流 径 水 管 。 在 电路 中 ， 化 学 能 力 
却 使 用 在 枢 动 电 轻 过 道 线 。 用 以 驱动 之 力 
， 称 凡 电压 ， 或 是 电位 差 ， 叫 做 电动 力也 
使 得 流 茎 之 电 ， 计 之 电流 量 ， 或 者 称 和 起 
电流 。 在 璧 咏 上 ， 晓 动 的 能 力 可 名 篇 压力 
; 狂 似 电 礁 ， 流 经 管子 的 水 流 代表 电流 或 
电流 量 。 和 电路 中 ， 电 礁 以 『 伏 胸 J 测量 它 
《电压 的 埋 位 ) ; 电流 用 工 安 培 J 了 (电流 的 
罩 位 ) ; 电阻 常用 下 欧姆 了 (电阻 的 单位 ) 
以 测量 。 过 三 个 单位 的 选 定 ， 是 以 T!1 伏 
觅 电压 令 1 安培 电流 流 轻 一 电路 ， 而 此 电 
路 具有 1 欧姆 电阻 了 作乱 标准 。 过 是 极 易 
认 寻 居 的 ， 兹 且 是 欧姆 定律 的 基础 ， 巡 个 
.定律 训 明 电流 等 状 电 压 彼 电阻 除 。 就 是 : 





人 





客 用 性 读 型 准 读 ==: 





电流 《安培 ) 一 电压 〈 伏 胸 ) / 和 电 


怒 ( 欧 姆 ) : 或 者 简 客 欧 : I= 翌 - 。 


电 的 功率 单位 是 克 特 (入 写 成 双 ) 
。 记 流 或 者 电压 是 不 能 单独 来 代表 电功率 
的 ， 需 我 们 因 不 能 仅 有 一 道 电 流 而 在 电流 
流 径 的 电路 雨 端 缺少 电压 。 电 功率 量 是 电 
压 与 电流 的 产物 ， 或 者 是 伏 脱 乘 安培 。 

比如 ， 有 一 道 1 安培 的 电流 ， 流 
经 一 个 具 工 欧姆 电阻 而 雨 端 受 有 工 伏 觅 电 
压 的 电路 时 ， 包 功率 的 耗费 是 1 x 1 或 者 1 
珑 特 。 用 代数 演算 ， 欧 姆 定律 可 以 状 种 不 
同 的 方式 来 才 违 : 

(DI= 忆 ;() 双 =IR 宁 ) 了 = 子 

因 电 功率 等 于 卫 生 世 卫 等 代 IR， 
那 碰 用 ITR 代替 E, 电 功率 也 就 等 IR 乘 I 或 
是 I?R， 即 双 =I2Ro 

或 者 用 另外 一 种 方式 来 表 沁 ， 因 
怖 W= 了 I 生 I- 了 ， 双 一 卫 x 人 或 W 
五 2 
二 OO 

过 些 公式 息 限 用 於 直流 电路 方面 
; 欲 用 基 交 流 电 路 上 时， 还 开 加 入 其 他 的 因 
数 ， 关 认 过 点 以 和 后 再 来 加 以 解释 。( 待 入 ) 


交流 二 管 短波 收 示 机 .pemny) 


见 到 本 诗 近 日 提倡 初学 文字 不 遗 
余力 ， 所 以 应 时 而 珊 计 了 本 文 的 一 架 简单 
而 效力 还 不 差 的 二 管 短波 机 ， 各 路 中 然 笠 
凡 钨 奇 ， 可 是 也 别 小 靓 民 ， 过 训 居 然 有 一 
人 航 用 第 流 (Beam ) 凑 空 管 的 放大 呢 。 


此 楼 的 栓 波 管 是 大 家 都 熟悉 的 . 


6K7G， 低 放 管 则 需 6V6G，6V6G 好 绪 
一 枚 小 型 的 606， 是 一 只 业余 者 所 泌 用 的 
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和 集 流 强力 管 ， 幅 的 特性 已 经 本 诗 介 绍 吉 ， 
不 必 重 覆 了 。 在 吉 守 用 出 来 做 再 生机 的 低 
放 管 ， 伺 乎 有 点 不 大 叙 贴 (有 点 大 材 小 用 ) 
” 但 试验 之 后， 效力 极 好 > 所 久 也 不 再 换 
用 别 的 低 放 管 了 。 


6 开 7G 的 屏 阻 颇 高 ? 照 理 低 放 是 
要 用 扼 制 图 交 连 的 ， 不 通 此 机 试 了 灼 次 ， 
用 折 制 团 交 连 阔 不 较 杰 压 器 交 连 好 〈 大 概 
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所 用 扼 制 圈 的 感应 量 太 小 了 ) ， 所 以 仍 用 
殖 压 器 交 连 。 一 只 展 波 储 电 器 很 需要 ， 有 
了 由 ， 在 届 节 时 
可 以 减 去 不 少 的 
困 毕 ， 兹 且 接 收 
微弱 电讯 的 机 会 
也 大 昂 一 加 。 用 
磷 动 能 棚 志 压 的 
方法 来 控制 再 生 
力 ， 在 震 敏 度 方 , 
面 〈 指 收 玉 播 车 
而 言 ) 确 不 如 用 
储 电 器 控制 来 得 
好 ， 可 是 用 储 电 
ae 
到 波长 而 且 此 机 较 重 认 接 收 电码 ， 所 以 
仍 用 电位 器 狗 动 能 棚 电 压 的 方法 来 控制 再 
生 力 。 





称 圈 也 是 收音 楼 中 重要 雾 件 之 一 
” 此 机 共 绕 了 三 枚 稼 圈 ， 称 围 管用 HDV。 时 
直径 的 。 圈 数 和 用 稼 等 见 稼 圈 表 * 间 线 乡 
圈 的 成 绩 呆 好 ， 初学 者 见 了 未 驶 讨 厅 ， 其 
痢 绕 时 不 困 将 ， 算 撩 先 把 穆 圈 管 上 准 开 
的 洱 都 针 好 ， 然 后 天狗 算出 每 图 间 的 距 瞩 
多 少 ， 照 此 距 见 一 圈 转 的 业 ， 稍 有 下 密 也 
不 妨 ， 米 时 注 撩 拉 紧 ， 缮 好 和 后 把 出 头 鱼 父 
” 再 把 各 图 杰 成 等 距 见 ， 涂 上 凡 立 水 ， 过 
煤 粮 圈 便 完成 了 。 


雾 件 排列 在 照片 上 已 很 清楚 ， 也 
”不 必 另 给 排列 地 位 图 。 展 波 储 电 器 仍 以 用 
。” 微 动 刻度 稻 仿 宜 。6K7G 外 应 加 一 只 晨 容 


“OO 





=== 袜 用 焉 污 电 条 旋 = 一 = 











6K7G;6VEG 二 管 婴 之 照相 


管 罩 :照片 中 篇 显示 明白 起 见 ， 所 以 没有 
晕 上 。 


乙 电 器 ， 甲 电 惊 出 有 6.3V. 和 .8A ， 乙 电 ， 


输出 有 200 至 250V. 大 和 绝 50M.A. 的 便 合 用 
。 此 种 代 电 器 本 然 已 发 表 肖 不 少 ， 此 不 不 
必 多 此 一 内 的 来 介绍 了 。 


此 楼 使 用 时 和 普通 再 生机 多 其 
机， 串 过 在 天 穆 回 路 中 的 储 电 器 0 ， 织 


锈 心 调整 至 最 佳 的 一 点 。 一 根 良 好 的 天 称 


是 不 能 少 的 ， 地 入 用 不 用 没有 多 大 的 天 傈 


” 但 用 后 可 使 交流 声 减 小 。 赃 出 处 AA 是 


接 匠 简 的 ，BB 处 划 接 永久 破 性 揭 声 器 ， 
二 者 同时 搂 上 也 没有 并 傈 ; 不 过 昔 赠 将 要 
稍 受 动 。 至 记 收 香 成 绩 ,不振 多 报告 ， 
条 之 不 使 试验 者 失 逆 而 已 。 因 篇 目前 百事 
汪 守侯 攀 ， 双 本 久 赛 趴 的 篇 幅 ， 也 有 加 以 
节 物 的 必要 。 


扫 
2 


== 窜 用 亚 导 邢 杀 话 王 = 




















全 < 人 二 让 匡 让 人 六 衬 




















三 路 图 
夫人 件 雪 
(Ci .00003MRE 牢 调整 储 电 避 R> ”50000 欧 姆 电位 器 
CC 140MME 可 丢 和 能 电器 Rs:Rs 50000 欧 姆 
Cs 14MMR 可 维和 储 电 器 Re 50 欧姆， 三 瓦特 
Ga0C6 .0001ME 云 母 储 电器 了 1 昂 本 文 
CsCi 1ME 纸 质 储 电器 REOC 2.5MH 修 段 峰 房 式 高 扼 轿 
Cr .25MR 纸 等 储 能 器 ARFC 30 齐 利 低 扼 轿 
Cs 5MR50V. 电 糊 储 和 电器” 6K7G，EV6G 各 一 只 ， 连 项 空 管 座 ， 
Ce .1MEF600V. 纸 质 储 电 回 柚 帽 ， 趴 空 管 妓 。 
Cii .02ME 纸 质 储 电器 色 1 :3.5 低 遇 率 爸 压 器 
Ri  ， 3Meg. 欧 姆 其 他 底板 施 钮 等 不 列 。 
站 LT (3 一 4) 
和 粮 Er 地。 
图 26 号 军 入 包 称 估 入 8 5 围 。 
Re 8) 公 尺 | 在 438 有 公 厘 内 绕 25 轿 妈 2 24 号 妈 秒 包 粮 。 ?9 总 关 包 元 入 13 图。 
各 波 恨 乏 圈 ，L1 奥 Ta 崇 相 距 生 海 公 厘 。 
二 十 九 年 信 月 份 和 





四 
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6 了 :80 二 管 机 之 照相 

















和 


初学 者 的 长 短波 交流 二 管 机 弓 凡 阁 ) 


初学 者 的 收 得 楼， 以 简单 径 济 需 原 则 
7 本 文 所 介 纸 之 二 管 机 ， 乃 本 认 此 项 人 条件 
， 屋 计 者 ， 成 镇 极 佳 ， 赵 任何 同类 二 管 机 所 


不 及 。 


此 楼 稼 路 篱 包子 交 连 再生 式 。 故 再 生 
力 下 稳 轩 常 ， 当 认 接 收 过 地 电台 ， 有 极 大 
帮助 ， 其 空 管 探 用 揽 作用 管 6ER7 ， 该 管内 
部 包含 一 五 原 管 及 一 三 极 管 ， 以 五 极 部 分 
作 座 波 ， 三 极 部 分 作 放 大 ， 因 此 去 性 度 与 
秋 量 ， 熏 用 606 众 波 76 放 天 者 相同 。 


此 机 用 用 健 极 式 天 糠 ， 可 使 厅 声 沽 低 
而 识 号 加 强 ， 天 称 长 88 只 ， 雨 端 各 加 孝 各 
， 子 ， 中 间 亦 用 抒 各 子 隔 开 ， 引 入 糠 用 和 续 合 
糠 。 如 不 用 此 种 天 穆 而 用 普通 平 顶 式 者 ， 
则 须 将 加 1 中 LI: 之 芭 端 通 地 。 

图 中 虚 穆 示 时 从 隔 风 晕 中 之 滤波 器 ， 
傈 接 愉 检 波 管 屏 极 至 成 音 尝 李 交 到 物 胃 之 
间 。 使 高 明 举 营 流 猎 从 流入 让 理 放 大 器 中 
, 以 更 发 生 振 温 。 

检 波 管 与 放大 管 间 之 交 过 ， 用 扼 制 称 
圈 了 3 作物 阻 交 过 ， 昔 量 较 普通 用 记 阻 交 
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让 
人 0 ss 纪 AS 
让 


连 者 需 大 ， 且 再 生 控制 亦 较 平 稳 。 电 阻 器 


卫 : 乃 用 以 防止 成 理 振 漫 ， 以 唱 发 生 叫 瑶 。 


此 楼 电源 供给 ， 愉 普通 者 相仿 。 惟 滤 
波 部 分 相 常 考 究 ， 因 此 交流 声 减 至 极 微 。 
电源 伙 压 器 用 普通 6.3 伏 股 轩 压 之 四 管 志 
源 伙 压 绢 ， 高 压 出 狗 200 伏 胸 。 


在 整流 管 粹 极 电 源 两 端 路 有 一 中 心 从 
头 电 阻 器 了 8， 泵 可 诚 低 交 流 声 ，R6 乱 泪 ， 
放 和 电阻， 能 使 办 出 电压 稳定 。 

装置 

此 机 各 部 修之 排列 ， 见 照 像 所 示 ， 面 
板 上 两 旁 篇 棚 电 路 届 节 储 电 器 ， 其 一 入 波 
段 扩 展 。 中 央 叶 天 稼 电路 盘 电 器 ， 上 装置 诗 
; 须 垫 以 纪 缘 片 ， 使 伍 面 板 隔 乞 。 了 区 人 简 插 
口 亦 须 和 与 面板 纪 绝 。， 

此 镑 乏 圈 共 五 枚 。 继 狠 之 法 ， 可 先 用 : 
五 脚 插入 式 禾 圈 管 一 枚 ， 在 雌 顶 世 72 对 不 
; 钻 一 孔 。 此 和 孔 须 对 直 认 万 闭 。 又 在 距 了 
1/8 时 导 互 及 克 直 之 葛 ， 及 距 了 及 1710 呆 全 
卫 P 脚 对 直 祥 三 各 外 一 孔 ， 用 24 号 双 纱 包 
入 ， 旗 大 第 一 孔 中 ， 再 千 入 了 脚 钊 住 ， 乃 


二 


其 





As 0 人 了 
da 





于 


-= 二 富 用 亚 圭 亏欠 话 王 = 


由 左 向 右 业 三 圈 。 前 断后 由 第 二 孔 穿 入 伪 部 接 稼 完 畦 后 ， 即 可 揪 上 志 源 ， 坛 
瑟 K 脚 ， 再 用 原来 铜 稼 ， 照 样 穿 人 也 K 脚 “ 巩 束 地 播音 颁 。 此 机 届 节 法 ， 先 将 再 生 控 
” 然后 将 三 称 一 任 旨 住 ， 秋 千 向 同方 向 纤 ” 制 旋 进 ， 使 收音 机 发 生 振 漫 。 然 捷 将 天 称 
三 分 之 一 圈 穿 入 第 三 孔 ， 纤 住 认 HP 脚 。 储 电 器 加 以 调整 ， 使 厅 声 巡 最 大。 此 步 手 
如 此 1 一 32 公 尺 波段 之 机 奈 娄 圈 已 告 完成 ” 顷 ， 在 每 集 乏 圈 ， 兰 须 篇 之 。 将 C; 置 谎 雾 
。 其 他 各 和 粮 团 ， 亦 可 依 同 法 复 贷 。 先 将 应 “ 度 ， 而 将 Cx 徐 徐 同 动 ， 和 家 至 贡 简 中 闻 得 一 、 
往 之 轿 数 ， 线 放 狠 圈 管 上 2 然 全 依 其 长 度 “ 长 哮 声 谷 ， 乃 将 再 生 控 扔 馆 绥 退出 。 至 嘴 
， 蕉 雨 端 钻 孔 。 其 中 最 大 之 称 圈 傈 二 屠 坪 ” 声 信 止 * 再 赂 略 旋 进 ， 至 将 要 产生 吐 声 篇 
绕 ， 先 篇 一 层 ， 然 后 在 第 一 层 外 ， 照 样 德 ” 让 ， 此 时 朗 可 并 得 播音 颁 。 接 收 电 码 时 ， 
一 层 ， 每 层 五 干 轿 ， 和 迎 围 德 好 和 后， 用 赛 玫 ” 略 有 不 同 ， 朋 旋 进 至 刚 起 振 疆 之 点 ， 如 Cs 
珀 溶液 ， 闪 穆 圈 外 涂 一 层 ， 以 免 交 散 。 ， 旋 动 上 时 ， 有 一 大 都 从 度数 静寂 恩 喜 ， 即 篇 
使 用 二 吨 点 现象 ， 须 将 天 称 储 电器 再 加 调整 ， 使 
作 芭 厅 声 迷 最 大 。 














，” 另 件 表 Ri 2 兆 欧 姆 1/2 索 特 碳 质 电阻 器 一 只 
Ti 6FR7 续 空 管 ， 连 七 脚 管 座 一 只 BR 50000 欧 姆 电位 器 一 只 

T。 80 芙 空 管 ， 连 四 脚 管 座 一 只 。 Rs 50000 欧 姆 1 万 特 硫 质 电 困 器 一 只 
Ci .00035mf. 可 释 储 电器 一 只 R+ .25 兆 欧姆 1/2 列 特 酸 质 电 阻 器 一 只 
GO 0s.00014mf 小 型 可 举人 储 电 器 二 只 Rs 工 兆 欧姆 172 志 特 酸 时 电 阻 器 一 其 开 
_G， .0001mf. 雪 尽 固 定 储 电 器 三 只 Rs。 10000 欧 姆 3 匹 特 礁 质 电阻 器 一 只 
人 .02 广 回 定 储 电 器 三 只 Ry， 50000 欧 姆 1 天 特 玖 村 电阻 器 一 只 
Ge .0lmf 固 定 储 电器 一 只 Rs 60 欧姆 闻 芒 中 心 分 头 电 阻 器 一 只 
0y . 8 一 8mf. 电 液 式 固定 储 电 器 二 只 LI 五 脚 插入 式 乏 圈 一 大 (五 只 ) 

Ca .Imnf 固 定 盘 电 器 一 只 Js， 2.5mh. 高 过 率 扼 制 称 团 二 只 ， 外 加 
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隅 内 呈 

Ts。 500H; 低 过 达 扼 抽 

”和 粮 圈 一 只 

Te 四 管 电源 构 压 器 一 
号 


CHiCH* 30 五 扼 制 入 
圈 三 只 
Ji ， 藤 简 插口 及 插头 一 | 
付 














SW 单刀 埋 邱 削 关 一 只 
此 外 
五 脚 管 座 一 只 
7X9X2 时 底盘 一 :二 - 
芝 钱 贞 
7 勾 10 时 面板 一 二 | 刀 
匠 简 一 付 及 保险 符 
7? 度 片 等 O 计 进 
简 晶 易 揭 的 人 和 | 交 
2 
收 苦 机 万 能 只 ，… 
分 析 器 于 
人 ES 生 和 二 六 56 ne 
| 如 攻 现 民间 村 攻关 志 直 记 
喜欢 优 乏 电 初 学 同 站 机 
志 ， 往 往 芷 有余 而 力 不 上 一 一 


足 ， 光 从 购置 电表 能 器 全- 交 [ 人 


， 肝 时 咸 帆 再 肘 。 至 
错失 不 少 可 以 实验 的 机 | | 
会 。 过 训 有 专 四 需 初 学 后 

业余 者 着 想 而 设计 的 -- 
有 具 分 析 器 ， ; 有 了 这 具 牙 | 守 | 
桥 器 ， : 就 可 以 证 付 收 理 | | 六 
楼 的 修理 工作 了 o 一 
此 分 析 器 之 大 小 仅 
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AT 3 移交 
B:36 5 
Ca 5m6 
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-一 一 窜 用 于 二 玫 锥 


中 
富 He 











有 人 态 
需 7 瑟 2”Xx52Xx22 ， 糙 路 图 及 接 乏 法 如 图 ”讯号 强度 利 别 之 " 
1, 2 所 示 。. 此 修 析 器 之 应 用 方法 可 如 图 3 试验 成 苦 深 电路 ， 经 浊 一 .lmf 之 
之 解 鹏 。 储 电 器 用 匠人 简 试 划 之 。 


和 从 上 面 的 贺 3 看 来 ， 可 知 测 量 低 电 月 
肖 咯 傈 用 一 2 芒 伏 股 之 小 电 珠 及 一 3 伏 觅 电 
池 。 测 量 高 电阻 通路 则 用 一 3 伏 觅 电池 及 
一 牙 简 联 献 之 。 


较 4 傈 示 面 板 趴 时 ， 此 从 桥 器 之 利用 
爸 化 无 避 ， 芒 者 可 自行 大 索 ， 方 知 其 惧 价 
值 o - 


雪 件 
指示 电压 傈 利用 一 1/20 玖 特 之 小 氛 幅 1 一 一人 铝 改 面板 7 到 4 色 59 又 1/ 8 全 
机 一 电阻 让 联 使 通过 之 电流 限制 需 一 历 ”9。_ 、 新 色 插口 
妆 培 ? 如 电阻 用 100;,000 欧姆 者 ， 至 少 需 2 一 一 黑色 插口 
90 伏 股 之 直流 和 电 压 或 65 伏 队 之 交流 电压 ， 。 。 2?_ 入 色 插口 
方 使 氛 舟 发 光 ， 如 电压 较 高 ;光度 较 亮 ， 2 一 -绿色 插口 
等 到 此 器 使 用 熟 精 后 ， 不 妾 从 氮 烘 之 光度 1 一 一 分 粽 器 (三 连 四 头 ) 
估计 电压 之 大 小 。 再 增加 曲 联 诺 王 之 阻 值 1 9 节 伏 股 小 电 环 


， 电 故 可 测量 至 50 伏 胸 ， 亦 钴 危 险 。 
利用 串联 之 氛 休 及 电 月 ， 再 加 以 交流 


1 一 一 .Imf600 伏 腕 储 电 器 
1 一 一 .0001mf 雪 母 储 包 器 


或 直流 电压 ， 可 试验 角 电 器 之 断路 旺 否 。 4 一 - 播 郑 

任何 高 遇 率 粽 路 ， 或 中 间 尝 素 粮 路 ， 1 一 和 尔 性 
亦 可 水 部 试验 。 例 如 以 第 5 及 第 6 两 端 接 至 2 一 1I 络 V. 电 简 电 池 2 
任何 高 届 达 级 之 办 出 电路 碟 ， 利 用 牙 桥 器 1 一 一 夏 石 检 波 器 
内 装 就 之 矿石 检 波 器 ; 融 简 内 可 直接 贡 得 4 一 一 100,000 欧 姆 ， 牢 励 特 电 阻 
讯号 。 每 级 高 放 级 之 效率 可 比较 贡 简 内 之 1 一 一 六 村 接 稼 板 
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出 熏 公 新 方形 七 时 生 喇 叹 箱 ， 太 但 超 外 差 有 底板， 中华 版 应 用 电气 概论 二 册 
) 范 著 交流 收 香 杰 概要， 新 实用 物理 学 英文 本 ， 以 上 各 一 元 二 角 ， 又 天 募 版 实用 芮 窑 
管内 角 ， 国 际 电信 公 狗 二 角 ， 以 上 九 成 新 ， 全 里 再 九 折 ， "或 交换 另 件 ， ; 先 画 虹口 塘 山 … 
路 业 广 里 20 号 朱 环 《。 党 拓 

今 有 RCA226 一 只 ;一 元 五 角 ， ， 中线 经 济 方 贿 一 只 五 角 ， .000014，.000025 
及 .0001 活动 储 刘 器 三 只 各 一 元 四 角 ， 电 欠 方 棚 初 级 220V 次 椭 3-5-8V -一 只 一 元 ， 及 
其 他 急 线 电 雾 件 电 键 等 ， 些 作 九 成 新 ， 要 者 速 向 外 潍 衣 山路 入 旬 里 七 七 号 李 信 接洽 。 

轴 下 二 太 必 轴 全 贞 亲 二 下 让 朋 二 汪 红 大 肌 部 安 寺 路 大 陆游 瀛 池 附 近 591 
敌 115 号 朱 维 衡 。 
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-她 的 第 做 位 了 外 子 了 1 ? 
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短 烷 电 随 笔 ， ， 


吴 菊 应 


( 工 ) 和 无线电 熏 愁 爱 “ 男 女 间 眉 来 目 去 ， 通俗 的 隐 疙 ， 叫 作 打 钴 乏 电 报 ， 路 
然 双 方 都 没有 置 备 收发 报 机 但 是 秋波 噶 泛 ， 情 导 互 通 ， 的 确 有 同 , 乏 电报 一 梯 的 效 
力 ， 所 惜 者 这 是 超短波 ， 算 限 於 目 所 能 见 的 距 齿 而 已 。 


上 面 不 过 取 其 相 样 ， 朋 储 间 并 着 钨 宫 时 互相 贱 让 而 已 。 其 实 以 电 来 璧 分 爱 
也 何 党 不 惟妙惟肖。 例如 云 奥 云 间 ， 或 云 伍 地 间 带 着 机 性 的 电 ， 到 了 相当 负荷， 像 男 
女 间 杰 爱 已 经 成 就 ， 如 有 磊 固 的 家 属 (空气 或 其 他 等 队 研 物 ) 横 加 阻挠 ， 过 一 对 热情 已 
到 沸 加 的 男女 ， 将 以 最 最 属 的 手段 ， 格 禾 勿 论 ( 雷 驳 )。 芳 四 三 级 浪 ， 在 地 一 吉 雷 JJ 
) 喜 仍 癫 威 ， 退 通 震 币 ， 吉 不 是 了 伟大 的 爱 J 三 ? 


， ”另外 在 碳 石 收音 机井 ， 也 颇 有 其 象 徽 ， 矿 石 必须 篱 非 固定 式 考 ， 警 如 用 自然 
铀 之 类 作 碳 石 ， 应 用 一 金属 触 又 ， 向 其 不 染 庵 拍 的 光亮 面 各 距 技 触 ， 手 上 所 用 的 力 ， 
不 能 太 大 ， 也 不 能 太 小 ， 太 天 则 接触 太 密 ， 误 香 不 稳 ; 太 小 旭 没有 接触 ， 也 就 没有 声 
香 。 在 不 接 不 由， 若 接 若 龋 的 状况 下 最 佳 。 溉 爱 亦 如 之 ， 伯 车 接 角 太 密 ， 则 T 千 婚 吉 
爱情 之 填 莫 上 」 ,免不了 时 针 ; 如 果 速 隔 天 涯 ， 又 不 锡 有 秋水 伊人 之 威 ， 最 好 若 接 若 内 
， 那 身 味 也 就 盎然 了 。 


业余 家 合子 夷 先生 在 他 的 『 无 乏 电 入 四 了 一 书 的 序言 中 过 : 我 和 扰 称 电 发 生 


初 愁 ， 是 在 五 年 前 的 十 月 衰 。… : … 现 在 已 经 和 扰 乏 电钻 婚 的 了 J。 我 想 钨 称 电 在 欧 


美 ， 郊 乎 可 以 说 入 画 夫 也 J， 在 中 国 年 来 也 有 不 少 良 人 了 寄 话 俞 君 不知 先生 篇 


N 

(2 ) 沽 幅 波 的 流年 “如 得 在 上 期 『 扰 线 电 作 家 素描 :| 一 文中 厦 公 林 先 生 合 
赫本 诗 藉 先生 看 了 一 相 ， 现 在 我 要 替 减 幅 波 来 排 流年 了 。 依 据 1932 年 在 电 德 里 挫 行 国 
际 优 乏 电报 会 议 (1938 年 在 开 朵 又 举行 过 ) 所 订 定 的 国际 电讯 公 莓 ， 洪 七 休 第 八 节 第 三 
项 谓 『 自 西 萎 一 九 四 雾 年 一 月 一 日 起 ， 一 切 过 率 之 已 秆 志波 ， 均 不 得 使 用 :但 其 发 身 


楼 之 电力 ， 不 逢 背 上 述 第 二 和 节 ( 二 ) 之 规定 者 ”不 在 此 限 。J 〈 序 成 昔 通 率 下 之 电力 供 


2 五 着 二 其 
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给 ， 在 释 压 器 『 进 路 J 方面 ， 不 过 三 百 马 特 者 )。( 所 谓 乙 种 电波 ， 据 公约 囊 五 休 第 一 
和 节 计 于 电波 回炉 成 生 ， 每 一 琴 中 ， 振 漫 之 幅度 过 最 高 点 后 ， 渐次 圳 减 者 。) 








其 实 此 人 条 早 在 1927 年 莫 盛 顿 国际 乱 乏 电 会 矿 时 决定 ， 其 原文 篇 “The use 
of Type B waves df all freqtency shall be forbidden as from the lstJanuary， 
1940，except for transmittsrs fufilling the conditions as to Dower indqicated 
in(2)above”。 抄 在 上 面 的 译文 ， 傈 根据 交通 部 电 政 司 所 译 者 ， 所 铀 下 进 路 了 原文 

是 input, 现 在 常 译 专 了 输入 4 ， 此 戌 又 是 一 个 既 名 不 将 一 的 例子 。 


查 我 国 第 一 次 财 置 的 无 稼 电机 ， 就 是 沽 幅 波 发 报 机 ， 其 时 禽 光 竺 三 十 年 ， 北 
洋 大 臣 责 世 员 向 意 国 订 定 发 时 机 七 架 ， 并 派 员 学 习 ， 越 二 年 ， 楼 件 运 到 ， 装 放 海 折 、 
海 琛 、 海 笑 、 海 容 四 艇 ， 有 北平、 天津 、 保 定 三 虑 ， 此 项 机 件 之 互 特 数 若 干 ， 其 状 观 
如 何 ， 作 者 不 得 而 知 ， 不 幸 如 应 瞿 置 ， 照 攀 窃 好 与 后 来 购 得 之 减 幅 波 机 一 同 高 搁 ; 不 
过 通 来 欧 亚 二 陆 ， 大 氛 蔽 天 ;就 是 最 莫 服 得 如 九 国 公 狗 等 ， 也 被 捧 得 粉碎 ， 违 论 过 钴 
天 滑 旨 的 詹 称 电 公 罗 ， 大 可 视 同 雇 央 。 不 过 作者 在 相 命 先 生 的 立场 上 ， 闲 得 褒 : 了 沽 
幅 波 老 兄 ， 今 年 你 的 流年 太 坏 了 JJ ! 


(3) “ 惟 先 了 到 演说 ”一 位 亿 釉 在 市 民 大 会 庄 演 谤 ， 台 上 秆 有 话筒 ， 以 便 这 
地 代 纸 入 电 者 收 匠 ， 其 时 天 气 需 播 民 20 度 ， 站 在 最 这 的 到 会 者 ， 些 演 膀 台 篇 2252 只 ， 
现在 娶 间 过 批 站 在 最 速 的 人 与 在 千 哩 外 用 钴 闵 电 收 埋 楼 以 融 简 收 玉 者 ， 疏 先天 到 过 位 
俩 釉 的 演说 ? 


答案 是 : 在 千 哩 外 者 先 听 到。 


.理由 是 : 香波 在握 民 20 度 时 ， 每 种 的 速度 需 I126 呢 ， 而 钴 粮 电 波 每 秘 篇 1860 
00 哩 ， 所 以 相距 2252 买 须 二 移 鱼 到 过 ， 相 距 千 嘿 者 ， 因 用 志波 传 迁 ， 故 反 不 足 一 秒 。 


(4) 告 空 状 近来 有 许多 野 夷 式 的 短期 乱 乏 电学 掖 ， 静 衢 然 以 收发 的 紧要 
勉 责 学 生 ， 考 起 来 的 时 候 ， 认 要 收发 银 优 良 ， 就 得 名 烈 前 苦 ， 和 无 穆 电 的 原理 ， 则 满 不 
在 乎 。 学 生 呢 ， 也 上 能 儒 会 老师 的 高 见 ， 知 道 过 是 谍 业 捷径 ， 生 财 之 道 。 作 者 全 与 车 
干 大 报馆 的 报 务 员 灵 起 优 称 电 诗 ， 有 好 多 连 欧 姆 定律 都 弄 不 清 。 照 国际 公 欧 上 寺 定 
连 二 等 报 务 员 也 得 册 无 乏 电 原理 及 实用 。 今 届 合 原理 而 不 论 ， 三 月 五 月 就 成 了 报 务 员 
; 我 不 禁 回 情 起 一 件 事 : 一 天 网 过 后 飞 路 讨 母 院 路 ， 有 一 位 办 首 拍 面 的 入， 在 地 上 用 . 
白粉 笔 写 中 英法 三 国文 字 求 仑 ， 下 告 地 状 才 至此， 已 可 噶 篇 观 北 = 


AL 


但 照 上 进 现 象 我 蓉 塞 公 ， 鸡 将 来 有 正 告 空 状 4 的 翡 删 发 生 呢 :? 
汪 直 妈 年 全 用 价 。 23: 


SS 


=== 富 用 垩 捷 媚 鹤 放 二 一 
电源 变压器 之 设计 


《 知 ) 


计算 钱 损 失 ， 先 须 决定 杰 压 器 之 铁 量 ， 14 密 泵 之 钱 片 ， 除 了 表面 的 涂料 和 
邦和 绿 物 ， 妈 钱 量 绝 估 公 数 的 百 分 之 轧 上。 如 第 三 圆 之 钱 量 ， 邹 答 
1.5X0.9x(2.6x3.6 一 2x1.6x0.8)=9.15 立方 时 。 


鲍 损 失 之 计 算法 ， 是 [每 磅 的 马 特 x 雏 量 ,> 二 之 守 度 ] 。 可 由 国 (43 求 得 。 
序 丰 力 称 密 度 每 一 平方 时 篇 50000 时 ， 则 每 一 人 全 .40 互 特 。 而 区 座 50 通 的 钱 
损失 ， 由 图 表 ， 可 求 得 袁 1.03 互 特 。 


是 故 铜钱 二 者 之 从 损失 ， 潜 篇 3.79 十 1.03=4.82 鳌 特 。 且 因 敬 压 器 之 辐 出 
篇 43 互 特 : 所 以 此 疼 历 器 之 效率 ， 邹 篇 43/(43 十 4.82) 一 9 7 。 比 最 初 假 定之 80% 
成 续篇 和 良 。 成 策 之 所 以 进 ， 审 由 初 炙 圈 电 功率 之 消费 ， 比 最 初 做 定 篇 少 ， 故 其 结果 
”初级 圈 之 铀 损失 和 坊 之 减少 ， 而 效率 二 浊 。 今 候 定 效 这 乱 90 多， 而 加 以 计算 ， 则 
100 -0 195 安 堵 
1 








初级 圈 电 功率 = 了 3 芭 46 8 瓦特 ， 初 级 圈 电 流 = 篇 一 
“…。 了 由 图表 (42) 以 求 铜 损失 ， wy 77 天 特 ; 7 故 

全 损失 =1.77 十 0.90 十 0.55 寸 1.03 二 4.25 达 特 

效 这 =43/(43 十 4.25) 一 90%。 


上 述 之 竺 果 ， 很 坑 完 全 ， 似 因 铜 损失 比 识 柜 失信 
大 ， 故 们 计时 ， 应 力求 铀 损失 之 减少 。 大 体 铀 乏 惠 仪 可 能 : 
的 使 用 粗 入 ， 宁 朝 加 诬 心 化 孔 的 用 度 。 


”发 生 磁 力 先 ， 必 有 使 钱 心 磁化 之 磁化 电流 ， 当 破 
力 和 绢 密度 每 平方 了 篇 50000 时 ， 其 式 如 下 : 一 - 


宙 化 电流 = 平均 钱 路 x 一 了 时 之 安培 粮 数 /1.41 >x 
”初级 圈 慷 数 。 一 时 的 安培 转 数 ， 和 与 磁力 牧 密 度 有 关 ， 了 照 前 
例 ， 初级 围 情 数 乱 1440 转 ， 平 均 铁 路 如 第 四 图 篇 2x ( 
2.1 十 . 3) 一 6.8 叶 。 


故 由 圈 表 (44)， 当 磁力 稼 密度 篇 50000 了 时，-- 叶 
之 安培 情 数 ”篇 8 转 ， 今 将 右 方 尺度 8 届 平 均 铁路 之 乓 6.8 第 四 -图 
人 1440 ， 如 圆 表 以 称 颈 络 ， 玫 林 玉 得 全 做 开 生 为 0 0268 安 培 2 
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乱 缆 电 罕 ABC 


吴 英 亨 


2. 上 “ 电 
现在 我 们 先 要 来 作 一 个 小 小 的 试验 。 找 一 根 玻璃 桂 和 一 歼 糙 手帕 ， 再 前 一 些 

极 小 的 小 纸 头 ， 将 释 手 由 和 玻璃 棱 的 一 端 ， 用 力 相 麻 迪 ， 烃 过 磨 据 的 玻璃 隘 ， 若 潭 源 

的 放 近 基 所 前 的 小 纸 上， 到 极 近 极 近 的 时 会 突然 跳 起 

候 ， 那 小 猎头 就 ， 被 玻璃 棒 吸 住 。 芷 且 ， 图 过 磨 氛 的 

玻璃 棱 ， 若 放 在 一 个 人 的 关上 ， 也 能 够 将 一 根 细 曼 吸 

引得 车 直 。 


二 0=- 基本 
g & & 
@@ @ 站 @@ 和 @ 
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第 三 图 


过 种 现象 ， 古 时 候 的 人 ， 就 已 经 发 现 了 ， 狗 在 多 
元 前 太 百年 的 时 候 ， 有 个 希腊 入 名 泰利 斯 (Thales) 
者 ， 他 把 炎 欠 和 琥珀 相 磨 护 ， 蔬 珀 经 过 麻 据 后 ， 就 
能 够 吸引 各 种 轻 小 物体 ， 像 纸 片 。 不 过 当时 ， 人 入 不 知 
它 的 原因 ， 釉 把 过 种 现象 训 篱 电 (了 lectricity ) 而 已 
。 英文 电 的 一 字 ， 即 是 从 和 希 腹 字 琥珀 (Elekton) 而 
于 9 


实际 ， 现 在 我 们 知道 不 仅 是 玻璃 棒 积 秋 手 帕 
磨 氛 可 以 生 电 ， 就 是 火 漆 棒 用 绒布 磨 氛 ， 硬 橡皮 棒 用 
毛皮 磨 氛 ， 都 能 发 生 同 样 的 现象 ， 取 一 个 小 池 草 球 
(Pith ball) ， 用 一 根 极 屁 燥 的 长 称 把 它 股 空 措 起 :再 
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”及 一 根 受 过 炎 手 帕 舟 力 颗 所 过 的 玻璃 棒 去 接近 它 ， 则 措 着 的 通 草 球 ， 邹 会 和 玻璃 棱 相 , 
吸引 ， 这 和 和 玻璃 棒 相 吸引 过 的 通 草 球 ， 苦 再 另外 拿 一 根 ， 亦 和 蔡 手 由 磨 氛 过 的 玻璃 棒 
去 接近 它 ， 旭 通 草 球 不 独 不 会 相 吸 引 ， 分 互 相 撮 开 。 但 又 以 友 毛 皮 磨擦 过 的 硬 橡皮 棱 
去 接近 ， 肖 草 球 色 又 会 相 吸 引 ， 如 乱 二 图 所 示 的 各 种 情形 。 


上 面 的 试验 中 ， 有 了 时 是 相 吸 引 ， 有 了 时代 相 排斥 ， 都 是 怎 麻 原 因 呢 ? 过 就 是 电 
， 因 了 电 的 关 低 ， 它 们 和 途 有 此 种 吸引 和 排斥 能 力 。 凡 是 一 物体 有 了 此 种 吸力 或 乓 力 ， 
我 们 就 称 尖 物体 是 “ 荷 了 电 ?”。 
要 明白 物 体 的 荷 电 原因 ， 我 们 又 得 回头 去 再 愉 原 子 ， 我 想 你 们 还 记得 曲 ? 一 
切 的 帕 体 是 不 是 由 许 许 多 多 的 原子 所 和 组合 而 成 ， 而 原子 又 是 由 一 个 质子 和 些 电 子 所 构 
成， 里 子宫 面 的 正 电 子 量 御 又 和 环 绑 在 核 外 面 的 电子 相等 。 倘 若 一 个 物体 中 的 原子 宫 
多 了 电子 ， 或 是 少 去 了 电子 ， 你 想 那 由 原子 棚 合 成 的 愧 体 ， 它 会 不 会 起 什么 叙 化 ? 当 
然 是 要 起 释 化 了 ， 你 不 是 在 上 节 中 周 过 ， 电 子 起 了 运动 ， 愧 体 即 呈 电 吗 ? 允 极 了 因 
了 党 种 电子 的 增 减 ， 就 有 所 调 荷 电 的 现象 发 生 。 
平常 情形 之 下 ， 一 个 原子 训 面 的 正 电 子 量 御 和 电子 相等 ， 好 如 第 三 图 所 示 


， es 各 有 一 个 由 六 个 正 电 子 所 棚 成 的 核 〈 在 上 和 节 中 我 们 已 经 襄 过 ， 乱 了 简便 


起 见 所 以 核 训 的 负电 子 节 去 了 ) ， 和 六 个 电子 ， 正 恰巧 相等 而 平衡 。 凡 是 原子 的 正 电 
量 和 负电 量 相等 ， 即 电子 没有 发 生 伙 化 ， 而 钴 荷 电 现 象 者 ， 谓 之 “中 和 …。 


第 四 图 衷 面 的 两 个 原子 ， 每 个 都 失去 了 一 个 电子 ， 有 六 个 正 电 子 ， 币 有 五 个 - 
电子 。 因 电子 的 爸 化 而 荷 了 电 ， 且 正 志 量 又 较 负 电量 篇 大， 故我 们 称 它 是 谷 了 正 电 。 
第 五 圆 襄 的 二 个 原子 ， 每 个 务 都 多 了 一 个 电子 ， 负 电量 大 页 正 电量 ， 我 们 称 它 是 荷 了 
负电 。 
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你 有 党 样 的 一 个 猎 验 吗 ? 当 你 坐 电 车 或 是 坐 汽 车 的 时 候 ， 因 了 人 搞 就 得 立 着 
, 在 车 子 前 进 睹 ， 你 可 以 站 得 很 移 ， 也 不 用 拉 着 上面 的 拉手 。 不 过 ， 要 是 车 子 合 在 前 
进 ， 因 了 某 种 的 关 傈 ， 开 于 的 突然 把 车 子 笋 住 ， 你 的 身体 是 不 是 要 向 阐 二 倒 ;但 当 你 
向 前 一 倒 时 ， 你 又 必 返 村 向 使。 过 是 什 证 原因 呢 ? 车 子 在 曾 进 时 ”你 的 身体 原 是 站 
得 很 平 称 ， 但 当 突 然 分 车 上 时， 身子 就 失 了 平衡 ， 需 了 秋 持 原来 的 平衡 状态 ”所 以 不 
加 思索 的 ， 自然 地 把 身子 探 札 向 后 。 存 尘 没有 一 个 人 当 当 他 身子 失 了 在 衡 时 ， 不 顺 恢 
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复原 来 平衡 状态 ， 而 由 他 自然 跌倒 的 。 

一 个 原子 说 由 外 界 的 能 力 ， 便 它 多 得 电子 ， 或 是 失去 电子 ， 失 了 平衡 的 了 时候 
; 它 亦 必 竭 力 恢复 它 原 来 的 平衡 状态 。 像 第 六 图 台 ， 左面 一 个 原子 襄 的 电子 ， 受 了 外 
力 的 影响 ， 跑 到 了 右面 的 一 个 原子 襄 去 ， 因 之 ， 左面 的 原子 ， 正 电 数 量 多 大 负电 数量 











， 荷 了 正 电 ; 右面 的 原子 ， 负电 的 数量 多 2 人 
准 正 电 的 数量 ， 而 荷 了 负电 左面 的 原子 “人 TS 
; 因 失 去 了 电子 ， 邹 竭力 想 把 失去 的 电子 了  。， 8 


拖 回 ， 左面 的 原子 ， 也 竟 力 想 把 多 从 的 时 : ”ho。 ， 
子 排除 出 去 ， 当 们 相 届 哇 ， 就 起 了 吸引 呈 夺 、 二 
。 好 如 铝 : 你 的 朋友 某 君 正 想 去 买 顶 幅 子 人 
, 恰巧 遇见 你 有 一 顶 帽 子 要 出 访 掉 ， 他 一 生 < 全 居 

昂 之 下 ， 非 常 中 意 ， 翻 来 覆 去 的 看 个 不 停 ， 吉 时 你 也 自然 竭力 静 明 它 的 优点 ， 过 样 ， 
一 个 是 因 需 要 而 想 买 进 ， 一 个 则 因 多 饼 而 要 出 廊 ， 和 结果 便 完 成 了 过 交易 。 过 和 上面 所 
蘑 一 个 多 父 电 子 的 原子 和 另 一 个 缺少 电子 的 原子 相遇 时 的 最 象 刚 相 衍 佛 。 像 第 二 图 的 
雨 个 原子 ， 都 多 余 电 子 ， 过 时 它们 两 个 都 想 把 剩余 的 电子 排除 出 去 ， 如 果 它 们 相遇 在 
一 起 ， 不 独 不 会 互相 吸引 ， 御 要 相反 地 发 生 排 斥 作用 。 过 正好 比 ， 你 和 你 的 朋友 某 属 
都 有 顶 帽 子 想 迫 急 地 出 矿 掉 ， 等 到 会 面 时 彼此 间 当 然 不 会 发 生 什么 好 感 : 站 上 且 将 因此 
而 引起 马 心 ， 弄 得 不 圾 而 散 。 同 样 像 第 三 圆 中 两 个 原子 ， 都 缺少 一 个 电子 ， 它 们 相遇 
时 ， 也 必 互 相 排 乓 。 宛 如 你 与 你 的 朋友 草 君 ， 各 人 都 缺少 一 顶 帐 子 ， 均 需要 障 买 ， 那 
麻 你 二 人 在 碰面 后， 彼此 间 也 不 会 发 生 什 条 好 威 ， 因 篇 过 时 玲 也 不 能 诺 足 小 的 需要 。 


玻璃 棒 与 炎 手 帕 相 磨 所 上 时， 就 是 使 歌 瑞 棒 中 的 原子 ， 与 炎 手 帕 中 的 原子 ， 互 
相 接触 ， 因 了 外 界 的 磨 氛 力 量 ， 途 使 玻璃 标 中 原子 富 的 电子 ， 逃 亚 糙 手帕 的 原子 内 去 
， 而 使 狼 璃 棒 失 去 了 电子 ， 荷 了 正 电 “。 小 纸 片 是 一 种 物体 ， 当 然 它 亦 是 由 许多 原子 所 
硼 合 而 成 ， 在 原子 吉 亦 有 着 许多 电子 ”经 磨 氛 过 的 玻璃 棱 失 去 了 电子 合 ， 它 必 竟 力 想 
把 失去 的 电子 拖 回 ， 所 忆 玻 瑞 标 放 近 在 小 纸 片 上 上 时， 玻 现 棒 遇 到 了 小 耘 片上 的 电子 ， 
序 竟 力 拖拉 小 纸 片 的 电子 ， 释 吸 起 了 小 纸 片 。 


狼 现 棒 钩 枚 手帕 既 力 座 据 后 ， 即 失去 电子 ， 而 欲 将 所 失 的 电子 拉 回 ， 所 以 接 
近 通 草 球 时 ， 印 竭力 拖拉 通 草 球 中 的 电子 ， 途 起 了 吸引 ， 玻 瑞 棱 和 通 草 球 贴 合 合 ， 通 - 
草 球 中 一 部 份 的 电子 ， 印 乱 玻 璃 枯 所 吸 去 ， 使 通 草 球 失去 电子 而 荷 正 电 。 失 去 直子 的 “ 
通 草 球 ， 再 与 另 一 根 卫 沟 条 了 帕 磨 据 过 名 狼 璃 村 ， 相 接近 ， 因 篇 它们 都 是 失去 了 电子 
; 都 荷 正 电 ， 亦 都 想 把 失去 的 电子 失 回 ， 所 以 两 者 站 不 相 吸 引 ; 件 相 大 斥 。 硬 橡皮 棒 : 
和 毛皮 磨 据 ， 毛 皮 中 原子 宫 的 电子 ， 印 篇 硬 橡皮 中 的 原子 拉 去 ”使 硬 橡皮 多 得 电子 ， 
而 荷 负电 ， 硬 橡皮 棒 多 得 电子 人 后， 印 竭 力 欲 把 多 余 的 电子 排除 ， 故 与 失去 电子 的 通 草 
球 相 遇 时 ， 即 相 吸 引 ， 盖 通 草 球 ， 和 欲 拉 回 失去 的 电子 ， 硬 橡皮 楼 却 欲 拼 除 多 多 的 电子 
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三 = 三井 用 下 污 筷 维 讨 ， 


”两 者 相遇 ， 和 代 好 相合 。 
粽 上 所 论 ， 物 笨 中 原子 讲 面 的 电子 ,发生 了 多 化 ， 过 物体 就 荷 了 电 ， 物 风 所 


ov wow vv 


”和 荷 的 电 ， 色 ， 有 两 个 不 同 的 性 质 ， 一 是 多 余 了 电子 的 ， 是 仙人 负 电 ; 一 是 缺少 了 电子 的 > 是 


rz 六 一 天 Twovneerw 


荷 正 电 。 一 个 荷 正 电 的 愧 钵 鳞 另 一 个 荷 负 害 的 物 钵 ”是 相 吸引 冰 正 电 由 另 一 荷 正 筷 
的 南 种 凡 苯 ,是 相 排 斥 ， 符 外 志 贡 另 一 个 答 负 包 的 十 种 物体 ， 也 是 相 排斥。 荷 负 纪 负 
负 负 的 物体 ， 或 荷 正 电 生 荷 正 电 的 物体 是 同性 ， 荷 负 电 届 茶 正 电 的 物体 是 女性 ， 所 以 


有 一 个 重要 的 基本 定义 ， 训 了 胺 性 相 明 ， 同性 相 斥 了。 


有 时 我 们 把 荷 正 电 奥 荷 负电 ， 亦 用 十 个 稍 章 的 数学 上 的 加 沽 符号 水 代表 ， 
十 ?号 表示 正 电 ，' 一 "号 表示 负电 。 

原子 核对 从 生 已 遇 转 的 包子 具有 -种 吸 引力 ， 互 相 拉 撒 ， 若 一 园 体 。 但 各 种 原 
子 的 吸引 能 力 售 俱 未 一律， 所 以 当 两 原子 相 磨 撰 时 ， 其 原子 核对 电子 吸引 力 较 小 者 ， 
序 易 乱 另 一 吸引 力 较 大 的 原子 所 引 去 ， 而 失去 电子 ， 宛 如 运动 场 中 所 见 的 撤 河 运动 ， 
设 有 甲乙 两 围 体 表 演 ， 当 发 合 员 号 命 一 下 ， 两 方 即 各 显 神 通 ， 用 力 拉 引 ， 壤 甲 团体 的 
拉力 较 差 ， 则 必需 乙 园 体 拉 去 ， 但 车 另 有 个 丙 园 体 ， 洪 拉力 较 乙 团体 又 大 ， 那 未 乙 团 
体 又 心 篇 丙 围 体 拉 去 。 所 以 雨 物 体 磨 氛 时 ， 何 者 荷 负 电 ， 何 者 荷 正 电 ， 范 钴 绝 对 原 淮 
， 完 至 和 视 雨 物体 内 部 原子 的 吸力 天 小 而 定 ， 凡 物体 内 部 的 原子 ， 对 记 电 子 吸 力 雯 大 者 
; 即 恒 取 电 子 ， 而 荷 负 志 ， 反 之 ， 甚 轩 电 子 吸力 较 小 者 ， 序 易 失 电子 而 荷 正 志 ， 和 如 
玻璃 棒 与 灰 手 帕 麻 氛 ， 玻 璃 棱 即 恒 失 电子 而 荷 正 电 ， 但 玻璃 体 熏 毛 肥 磨 所 ， 玻 璃 标 却 
司 取 电子 而 荷 负 电 。 
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电视 学 初步 
茸 - 光 字 
第 四 章 同步 法 


在 前 三 章 促 面 ， 我 们 已 余 鹊 赂 地 轴 放电 视 杰 得 到 了 一 个 概念 ， 但 是 洪 中 却 忽 
视 了 筷 税 伍 中 很 重要 的 一 点， 那 就 是 [ 同步 法 」 (synchronism) 。 


[「 同步 ] 的 意义 ， 最 简章 可 以 用 军阶 的 进行 来 作 璧 解 ， 我 们 知道 一 列 军队 在 
街道 上 浊 行 时 ， 行列 和 步伐 必须 整齐 划一 ， 糙 毫 不 能 参差 订 亿 。 在 包 视 机 中 ， 接 收 机 
的 速度 必须 和 发 适 机 相同 ， 否则 当 发 运 楼 正在 通过 (Trace) 第 一 条 炎 未 端的 时 候 ; 而 
那 接收 楼 也许 已 经 走 到 第 二 人 条 和 线 上 ， 或 者 还 没有 到 巡 第 一 条 线 的 末端 ， 这 样 其 所 接收 
到 的 像 一 定 焉 曲 而 失 鞭 (Distorted ) ， 过 是 一 想 便 明 白 的 。 


电视 机 中 之 同步 法 和 传 鞭 电 歧 中 所 用 的 闻 不 相同 ， 其 主要 的 原因 是 由 认 电 祝 
所 用 的 从 像 速度 要 上 比 传 守 电 报 快 得 多 。 一 张 字 踊 只 要 正确 地 倩 运 到 接收 方面 而 冰 逢 失 
芙 ， 那 速度 的 快慢 是 小 不 十 分 讨 究 的 。 但 是 在 电视 中 我 们 要 使 所 收 到 的 像 逼 扶 ， 兹 且 
要 利用 有 眼睛 的 视觉 上 暂 留 性 ， 芒 表演 一 切 高 速度 的 动作 ， 那 所 用 的 落 像 速 度 必须 非常 之 
高 ， 普 通 其 所 需要 的 过 牵 属於 超短波 秀 转 以内。 在 过 种 高 速度 的 分 像 中 ， 要 想 取 得 同 
步 ， 确 是 相当 的 困 闪 。 

控制 收发 两 方 使 得 同步 的 方法 颇 多 ， 大 别 可 篱 三 类 : 一 种 傈 将 同步 信号 直接 


,由 发 迁 方 面 传 淫 至 接收 方面 ， 而 控制 接收 方面 分 像 般 的 速度 ; 洪 二 是 在 收发 两 方 各 用 


一 种 产生 固定 过 牵 的 器 械 以 控制 本 地 耸 像 速度 ; 另外 一 种 ， 便 是 侨 合 上 两 箱 的 方法 ， 
一 方面 探 用 局 部 同步 法 (Local synchronizing system )， 同 时 再 间 砍 地 用 直接 控制 法 
校正 短 时 间 内 所 得 之 速度 差别 。 

利用 直接 由 发 泛 骨 传 瑰 的 信号 以 控制 接收 楼 的 速度 ， 比 较 可 得 到 正确 优良 的 
成 绩 。 电 视 的 炉 进 普通 是 利用 高 遇 率 截 波 (过 在 专 喜 输 迁 缕 路 的 .一 章 中 逮 要 群 租 解释 ) 
， 以 减 小 所 用 的 遇 段 (Breguency band) ， 肖 时 候 我 们 便 可 以 拿 载波 来 作 同步 信号 入 
控制 发 适 方 面 的 电动 机 ， 然 传 再 将 明 率 倍加 表 高 ， 驴 输 适 至 接收 方面 ， 在 亚 蛙 再 把 通 
这 减 低 以 控制 电动 机 的 速度 。 但 是 假使 电视 由 扰 线 电 传 迁 时 ， 普 通 是 利用 短小， 短波 
具有 衰落 现象 ， 所 以 琴 庆 可 化 。 人 

有 时 候 我 们 便 不 用 载波 作 同步 信号 ， 而 另外 用 一 种 尝 李 当 作 同步 代号， 和 像 
片 信号 同时 秋 幅 在 一 载波 上 ， 然后 在 接收 方面 用 泪 波 器 分 隔 开 来。 过 种 站 波 器 可 以 是 
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这 上 
0 0 








pnORRIrcen 一 研 
富 用 王 污 党 亲 读 
省 )， (Freguency Filter) ， 或 是 波幅 滤波 器 (Amplitude Rilter) 。 
利用 波幅 滤波 的 上 时候 ， 我 们 使 同步 信号 的 波幅 习 等 谎 像 片 信号 的 四 分 之 一 ， 然 候 使 接 
收 诅 面 检 波 器 之 柳生 鱼 压 增 大 ， 如 是 可 使 其 克 於 四 分 之 一 波 幅 的 同步 信号 电流 不 起 反 
应 。 很 明白 地 ， 过 种 方法 稀 通 用 认 传 迁 黑 字 和 白 底 的 像 片 ， 而 不 能 应 用 认 有 深浅 颜色 避 ， 
分 的 照相 。 洪 次 过 种 方法 也 不 通用 放 短 波 ， ， 因 篇 有 喜 落 现象 使 波幅 不 时 有 所 改 丢 。 
利用 局 部 控制 的 同步 法 ， 便 是 在 收 长 双方 各 用 二 产生 固定 不 释 肖 李 之 振 温 


器 ， 以 各 自控 制 林地 电 博 机 的 速度 。 普通 产生 固定 不 释 迪 李 的 振 温 器 有 压 电 晶体 
(Piezo-elecetric crystal) ， 标 淮 气 及 电动 理 叉 ( 卫 leetrie tuning fork ) 等 ” 


RE , 但 是 普通 金属 都 容易 因 温 度 之 
一 改 伙 而 涨 糖 ， 假 如 用 争 钢 便 可 避免 此 全 ， 一 方面 
二 | 在 全 站 各 二 尝 和 
本 获得 良好 之 结果 。 但 是 链 :的 轴 率 太 低 ， 
二 是 其 最 天 的 缺 点 ， 普 通 每 秒 鲜 仅 一 次 至 五 灵 ， 因 
.此 应 用 时 必须 把 遇 李 倍加 至 很 高 ， 或 者 用 起 止 
图 28 法 (Startand stop method) ， 悉 用 以 控制 分 像 
线条 之 起 点 及 区 则 ， 而 其 中 间 速 度 由 同步 电动 机 (8ynchronous motor) 以 转 吉 之 。 
由 万 应 用 上 种 种 困 闪 ， 鱼 气 在 实际 上 很 少 利用 作 篇 园 步 的 控制 器 。 

电 嘉 昔 双 所 产生 之 振 温 遇 这 也 比较 稳定 ， 但 是 机 械 式 振动 ， 其 过 牵 往 往 因 振 
己 而 改 释 ， 所 以 假如 要 和 避免 过 种 概 动 ， 我 们 必须 将 蛆 尼 (Damping) 减 至 极 小 ， 其 中 
最 纵 易 的 方法 便 是 利用 一 振 强 器 以 控制 回 壤 (Eeedback)， 如 图 28 所 示 ， 训 贺 中 已 将 
甲乙 志 略 去 。 


人 ， 电动 理 又 之 振 盔 届 率 可 由 下 式 决 定之 : 











站 全 放 人 


， ”此 不 a 坊 电动 音叉 之 产 度 ， 卫 篇 强 性 全数， 8 入 有 质 之 密度 ， 人 视 
所 用 之 物 屠 而 定 。 





要 使 振动 明 率 不 伙 ， 
必须 使 振 枉 不 村 ; 换 句 话 吕 ， 
ee 

过 可 由 著名 之 Reis 赔 解 中 决 
E 
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王 == 写 用 王 污 音准 讨 三 三 = 


， 洪 中 最 主要 的 特点 是 使 直流 电 庆 与 电动 音叉 上 之 综 圈 相隔 雌 ， 过 样 可 以 避免 因 电 源 
方面 而 发 生 之 字 动 ， 以 致 影 响 共 杠 动 角 率 ， 又 因 篇 当 振 幅 增高 的 时 候 ， 低 整流 而 得 之 
电 沪 也 加 大 ， 过 样机 极 久 电压 也 随 之 自动 加 大 ， 可 使 振幅 恢复 常态 ， 过 就 是 C 和 了 R 的 
”功用 。 在 内 炎 电 路 中 ， 我 们 更 可 串联 一 乌 和 与 氨 合 错 的 电阻 ， 该 种 物质 之 阻力 随 电流 之 
增加 而 加 大 ， - 故 可 使 烛 狼 电流 称 定 不 释 。 


局 部 控制 同步 的 方法 比较 直接 壤 迁 同步 信 名 的 方法 ; 可 以 省 去 _ 而 立 牧 路 以 


传 运 同步 电讯 。 但 是 在 局 部 控 到 法 中 ， 人 双方 控制 电 访 的 尝 李 必须 乞 光 地 不 释 ， 才 可 以 
时 刻 符 合 。 然 而 在 直接 埠 适 法 中 ， 和 补 要 控制 的 方法 确 是 可 靠 ， 其 过 率直 不 需要 移 对 的 
不 楷 ， 因 篱 任何 党 套 影 响 认 发 适 方面 的 ， 也 必定 同样 影响 到 接收 方面 。 

电视 奥 传 其 电报 所 用 的 同步 控制 大 不 相同 ， 其 主要 之 点 在 蕉 两 者 所 用 速度 之 
差别 。 传 时 电报 所 用 之 速度 较 维 ， 我 们 答 要 使 收发 刍 方 同 速 便 可 ， 因 各 双方 之 机 件 可 
以 在 传送 一 张 像 片 完 星 之 技 百 肝 停 止 ， 然 后 在 传 渤 第 二 张 像 片 的 时 候 重 新 开始 ， 如 是 
双方 机 件 可 以 校正 使 在 同一 点 上 出 发 ， 站 上 且 互相 同步 。 

至 於 电 视 则 不 然 ， 收 发 两 方 之 楼 件 不 停 地 还 行 着 ， 每 秒 间 朋 传 人选 12 且 到 20 张 
像 片 ， 这 样 中 旭 雨 方 速 庆 相 同 ， 但 是 如 双方 不 同 相 (phase) ， 所 站 得 之 像 片 仍 会 失 
里 。 例 如 垂直 修 像 法 (Vertical Scanning) ， 其 中 所 用 之 爷 像 帮 人 条 傈 直行 的 ， 假 如 收 
发 雨 方 东非 同 相 的 话 ， 一 个 人 的 面孔 会 一 齐 乱 二 ， 像 图 30 所 未 的 怪 相 。 在 水 平 牙 像 法 
(Horizontal scanning) 中 ， 所 用 的 分 像 线 条 是 平 烈 的 ， 那 麻 不 同 相 的 结果 会 使 上 下 十 


都 相对 ， 而 呈 图 31 的 样子 。 在 活动 电影 中 ， 有 际 候 底片 没有 放 正 ， 洪 结果 也 有 过 种 


现象 。 传 导电 报 中 ， 假 使 起 中 没 有 放 得 好 ， 所 
收 到 的 像 片 ， 也 是 这样 ， 但 是 因 篱 其 速度 绥 慢 
， 又 可 以 中 间 间 断 ， 所 以 往往 用 手 来 校准 ， 至 
讼 电视 ， 每 秒 和 钾 间 须 不 断 地 倩 迁 20 张 像 片 ， 事 
实 上 不 尤 主 再 用 手 来 校准 ， 而 需要 利用 柚 械 的 
或 是 电 的 方法 ” 
罗 「 同步 」 过 个 名 蛮 通 常 易 与 [ 等 时 J 
30 2 省 3 (Isochronism) 相 混 杂 十 痢 楼 器 可 以 同一 速 
度 运 行 ， 但 是 这 仅 是 等 上 时， 而 仍 售 可 以 不 同步 ， 过 好 比 雨 个 人 以 同一 速度 走路 ， 丝 且 
同 陡 把 一 集 脚 路 下 去 ， 但 是 他 个 仍 盆 可 以 不 同步 ， 因 和 需 其 中 甲 可 以 踏 左 脚 ， 而 乙 可 所 
踏 右 脚 。 璀 只 甸 跌 然 走 的 快慢 都 非常 正确 ， 但 是 一 只 甸 可 以 指 二 周 牢 ， 而 另 二 只 甸 却 
指 着 三 点 甸 ， 等 时 的 人 条件 都 已 符合 ， 但 旦 却 没 有 同步 。 雨 个 人 必须 像 萌 除 中 行 浊 ，[ 
左右 左 都 合拍 才 称 乱 同步 ， 两 焦 甸 要 同步 必须 同时 指示 同一 于 列 。 电 视 中 ， 收发 全 
方 的 耸 像 速度 不 但 邦 加 的 需要 相等 ， 间 上 且 当 一 方正 在 通过 某 一 线 的 起 加 琴 ， = 呈 汪 帮 
要 在 通过 同一 线 峰 的 同一 点 ， 如 是 才 可 以 称 需 同步 
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天 套 「 电 吉他: 


人 


(276 冰 ) 
( 答 ) 


陈 曙 
(277 问 ) 


四 稚 十 二 期 上 所 叶 『 电 吉他 」， 是否 可 利用 任何 收 香 机 之 低 放 部 苍 ， 而 将 
特 岗 之 拾 昔 器 之 雨 端 ， 直 接 插 太 收 香 楼 之 拾 昔 器 插口 ， 而 不 必 加 咏 改 造 ， 
如 需 改造 ， 请 告知 应 更 喜之 哑 。 

可 利用 一 - 般 收 鞋 机 之 低 放 部 份 。 惟 得 丛 须 被 高 者 ， 鞭 此 和 禄 特 借 之 拾 音 器 之 
软 出 其 小 也 。 

加 接 扬 二 器 与 尘 如 静电 县 摇 

非 律 演 加 外 省 : 
ROA 之 6Q7 式 收 理 机 ， 欲 加 接 磁 诬 式 扬声器 ， 当 如 何 接 法 ? 电动 提 喜 器 又 
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上 | 强 
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如 何 接 法 ? 又 由 汽车 发 火 装置 所 生 之 干 援 伍 天 电 皮 摄 ， 有效 免 除 之 法 如 何 


( 答 ) 





汪汪 坟 让 人 站 甫 全 区 的 持 全 2 全 全 全 本 二 全 仙 全 Se ， 


加 接 巩 铁 揭 疡 器 之 方法 ， 如 附 图 (A) AT 
所 示 。 加 接 电 动 扬 吉 器 者 如 问 (B ) 实 三 ， 2 | 


则 山 园 (A) 同 ， 仅 所 加 揭 志 器 之 励磁 
轿 须 接 至 收 香 杰 中， 与 原 有 揭 声 器 大 “ 
磁 团 阔 联 车 另 用 代 电 器 供给 亦 可 。 
图 (C) 示 一 种 避免 汽车 发 火 装 莹 所 生 
灯 介 之 实效 痊 波 线路 。RFC 之 用 线 “0 
宣 通 合 所 通过 之 电流 值 ，C 之 耐 压 亦 乱 -IS2S  ， 


1 
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4 
人 
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f 





其 -中 赤羽 





一 = 裤 用 型 二 弄 锥 旋 = 一- 


须 较 高 者 。 至 各 灵 天 电 嗓 援 一 层 ， 其 少 完善 之 方法 。 通 常 大 都 将 收音机 熙 
届 抑 低 ， 以 注 除 之 ; 从 有 用 双 纺 式 天 线 引 入 线 者 ， 呈 收效 较 大 ， 惟 因 手 续 
5 甚 紧 ， 鲜 有 使 用 之 者 。 
长 短波 粮 圈 和 线 法 
朱 柱 臣 “上 海 爱 广义 路 平和 里 18 号 
(278 间 ) 中 北 444 号 长 短波 故 圈 之 工 奥 In 间距 郁 若 干 ? 入 圈 互 所 用 之 潮 穆 优 号 及 
图 数 多 少 ? 
( 答 ) 工 答 I 间 想 距 及 修之 一 时 。 粽 图 也:I 一 154 圈 .TI 一 和 2 图 ，I 一 42 转 (天 
义 图 ) ， 俱 用 SWG30 号 DSC 潮 称 俱 三 层 品 粮 。 
电 阻 交 汪 失效 





赵 -者 广东 新 塘 
(279 周 ) 今 有 电池 四 管 机 一 座 ( 圆 略 ) ， 第 一 般 似 放 探 用 电 胃 交 连 ， 关 果 全 革 模 之 
敏 度 伍 再 生 力 火 估 减 低 ， 试 欣 以 要 压 器 伟 ， 邹 优 此 嫩 。 有 何 补救 办 法 和 否 。 
( 答 ) 此 非 装 置 有 让 ， 富 由 于 屏 极 交 过 电 胃 之 阻 值 较 大 。 致 使 屏 极 实 受 电 有 历 减 低 
， 而 再 生 力 自 将 讲 退 兢 。 补 救 之 法 ， 仅 需 加 多 再 生 围 即 行 。 
附 极 铀 幅 机 改装 
YUZYE 北平 西 四 北大 街 
(3280 问 ) 『 中 电 了 从 省 三 期 赵 振 僚 君 著 之 『 试 一 和 
除 极 调幅 了 (多 路 如 附 图 ) 工 ,与 Cs 及 I* 与 
， 9C 乱 尖 合 於 20 一 40 公 尺 者 ， 若 改 篇 8 一 
80 公 尺 ， QiCs 均 篇 -0005mfd 老 ， 只 用 
CiW 而 不 用 Rone ， 是 否 改 乱 如 附 图 。 
至 状 Di 及 ILz 之 圈 数 ,直径 》 绫 号 若干 ， 
抑 乱 密 德 或 间 憩 铺 阅 多 些 教 篇 盼 。 
( 答 ) 照 来 疼 所 改 插 哎 ， 如 改 篇 40 一 30 公 尺 ， 
CiCs 用 .0005mf 者 ， 工 ?可 以 12 号 漆 包 
季 在 一 时 定 径 胶管 上线 10 圈 ， 义 圈 共 佑 
1:5 长 时 。Ia 在 三 围 不 抽 头 。 - 
”， " 低 过 率 人 压 器 





赵 志 新 ， 让 东 新 塘 

(281 问 )” 余 套 并 各 钛 乏 电 书 报 ， , 夺 从 低 明 一 压 器 熏 负 方法 极 不 一 致 ， 如 比 -者 ， 
有 的 初 毅 敌 三 千 圈 ， 砍 级 德 九 千 圈 。 但 也 有 初级 簿 于 二 百 图 ， 其 角 横 三 千 “ 
去 百 圈 者 。 究 葛 那 困 最 通用 ， 请 示 知 。 。 用 足 廊 200 号 内 之 起 心 ， 初 天 机 从 
线 多 少 圈 。 劾 李 可 和 与 名 3 号 相 贿 。 
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( 答 ) 


沈 祝寿 
(282 半 ) 


( 答 ) 


郭 可 现 
(283 间 ) 


〈 答 ) 


尤 玉 凡 
(284 癌 ) 


( 答 ) 





= 富有 出 垩 读 开 锥 读 三 = 


低 遇 率 购 压 器 之 线 和 ， 本 优 一 定 ， 作 电压 放大 交 连 用 之 低 遇 普 压 器 ， 大 至 
以 初级 之 感应 量 较 大 者 篇 佳 ， 故 如 鲍 关 之 质料 及 大 小 均 相 同 者 比较 之 ， 则 
以 圈 数 登 多 念 好 ， 但 线圈 间 之 洲 伤 储 志 量 ， 亦 搞 注 意 勿 使 明 大 。 炉 之 ， 低 
遇 杰 压 器 秽 造 上 之 优 劣 ， 大 有 歧 虹 。 用 中 比 200 号 之 钱 必 ， 初 次 级 绕 四 千 
与 一 蕊 二 千 圈 ， 则 效率 甚 佳 。 

电码 符 号 
长 沙 西 乡 钢 否 岩 邮箱 时 实 竹 塘 
闻 认 1933 年 国际 扰 称 电 公 狗 会 该 ， 将 『 句 点 半 电 码 改 乱 。 一 一。 一 ， 不 
知 | 问号 .上 ， [过 号 ， 和 三 支点， 工件 支点 」， 卫 等 号 」 等 电码 都 改动 
否 ? 请 答 覆 共 趾 蒜 上 ， 不 胶 感 激 之 至 。 
[去 点 已 改 需 一 一 ,其余 [支点 4， 开 问号 ，『 等 号 


、 症 和 E 








了] 沟 未 改动 ，「 中 支点 符号 则 已 广 除 禁用 。 


指 南 针 电表 
北平 闭 内 南小 街 274 号 

四 答 十 期 ， 自身 500 闻 安培 指南 侍 电 表 一 文中 ， 有 下 列 各 问题 ， 请 符 群 站 
答复 。1L. 第 七 图 卫 .长 30 公 厘 ， 而 第 六 图 ， 帮 义 圈 之 匣 ， 仅 寅 28 公 厘 ， 故 按 
第 七 图 A 之 放 法 决 放 不 下 ; 2.R6 是 否 坊 10000Q ; 3. 如 用 他 号 稼 7 亦 颖 成 
4008 可 和 否 ; 4. 赛 电 三 容 合 订 本 售 有 和 念 否 。 
〈D 照 原 图 无 结 ，D30 公 有 厘 应 放 在 第 六 图 之 35 公 厘 不 ; (2) 且 6 乱 1000 欧姆 
， 非 10000 欧 姆 ，(3) 指 数 将 不 合 (4) 已 售 完 。 


德 律 风 根 昌 空 管 
瓜 哇 多 隆 亚 公 进 有 
用 德国 得 律 风 根 芙 空 管 : AK2 代 替 美 国 ROA 6A7,AF3 代替 美国 ROA 
6D6;ABO1 代 替 美 国 RCA 75)AL? 代 替 美 国 ROA 42 可 和 否 ? 


。 照 附 来 特性 岗 之 ， 其 作用 确 与 所 述 各 美式 其 空 管 相 做 ， 匡 再 查 其 管 座 接 肢 


”如何 : 则 不 购 确 定之 。 


强力 放大 器 
昆明 沟 龙 电力 公司 
普通 台 力 踊 大 楼 的 其 空 管 是 用 那 胡 种 ? 请 将 线路 图 示 知 。 双 一 般 有 喜 管 影 
院 所 用 的 提 香 机 多 用 那 一 种 粹 路 ? 请 嫩 和 指示 需 荷 。 
普通 天 力 扩 天 器 所 用 之 晨 空 管 ， 最 多 2A5,42,6R6,2A3;6T6 ， 本 诗 二 涯 二 
二 期 第 5 页 所 示 粮 路 即 其 一 例 。 有 袁 电 影 所 用 之 扩大 器 线路 遇 普 通 者 做 届 
; 所 不 同 者 其 粹 入 之 合流 荡 非 由 话 简 产 全， 而 由 光电 管 产 全。 


圾 :二 车 








= 一 富 用 要 污 汇 得 放 === 











关於 编订 标准 乱 穆 电学 译名 


光大 重 订 上 妆 多 雪 电学 如 名 的 工作 ， 其 重要 性 业 既 本 诗 数 度 加 以 申论 ， 攻 者 当 能 
了 然 ， 融 里 不 预备 多 噜 次 。 而 现在 所 应 考虑 的 ， 便 是 : 组 线 咒 大 就 一 的 阵 稼 与 进行 步 
三 的 问题 党 


未 水 ,过往 吉 拭 的 工作 ， ,不 是 什 有 的 少 骸 人 力量 听 能 脾 任 ， 服 格 训 起 水 ,更 不 符 
少数 份子 求 加 以 把 持 ; 否 旭 将 永 这 不 会 「 浆 -一 」 ， 不 会 [标准 」， 也 是 芝 所 必然 * 因 
此 ， 日 下 在 上 海 一 隅 ， 本 斌 已 办 中 国 乱 穆 电 」，『 应 用 儿 称 电 」，[ 儿 穆 电 遇 刊 ] 
:「 科学 生活 上 」 ，『 科学 趣味 | 等 厅 苇 取得 联络 ， 此 外 喜 有 二 十 余 位 著名 无 乏 电 作者 
和 钴 称 电 同志 自动 参与 ， 共同 负 起 一 部 份 「 壤 订 阁 名 | 的 志 责 。 但 显然 地 ， 过 种 租 织 
， 省 种 力量 ， 事 实 上 是 决 不 足以 完成 任 部 工作 的 什 一 ， 最 大 的 成 功 因素 ， 冰 在 蕉 国内 
学 术 界 先进 ， 以 及 国外 估 胞 多 狼 电 家 的 群 束 珍 中 的 指示 ， 更 有 待 扒 国内 外 各 地 有 同样 ， 
租 缕 的 发 起 ， 鹿 超大 家 在 推进 中 华 优 称 电 学 入 的 唯一 大 前 提 下 ， 粗 成 谭 大 而 生 一 的 障 
入， 保持 密切 精诚 的 联络 ， 在 最 短期 内 迅速 地 促成 过 件 工作 多 得 圆 油 的 结果 ! 

在 进一步 的 粳 订 工作 进行 步 灵 方 面 ， 当 不 外 乎 根据 下 列 三 个 原则 : (一 ) 由 僵 国 无 
独 电 先进 与 同志 以 及 有 了 关 各 方面 ， 和 滥 玩 理事 多 人 ， 粗 稚 理 率 会 ， 负 责 联 烙 整理 等 工作 ， 
; (二 ) 由 理事 会 将 各 方 所 报 的 和 名 理由 与 意见 ， 戏 理 合 荣 印 成 衣 ， 再 行 共 发 伍 各 有 关 
面 ， 伸 加 以 选 定 与 修正 ; (三 ) 由 理事 会 把 其 中 大 多 数 换 同 而 最 合理 的 至 名 往 印 向 人 
发 各 处 ， 而 后 公国 一 致 逢 行 。 至 共 以 后 出 现 的 办 新 名 鹿 的 静 法 ， 随 时 由 理事 会 向 各 方 
徽 求 意见 而 审定 之 。 


” 上述 不 双 是 _ 个 锡 了 ， 父 善 的 办法 ， 从 有 待 基 海 内 朋 乏 奥 热 心 同志 的 指 遵 琴 提示 “ 


.到 同 康 
人 se Na 37” 
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AWAY YUWMWRMVMVWAMAAAAAASWRRARNRAASAAAASAASVAVAAAAAAAAY 


骼 蚂 朵 滞 钙 袍 奖 示 能 泪 册 


、 邦 强生 入- 实 夺 入 呈 权 * 式 凡 汪 绽 钥 次 帮 
如 形 烙 罕 区 过 瑟 邵 “发 提 隐 污 多 绪 放 “其 时 天 
翁 于 站 能 襄 臣 葬 训 各 * 将 卜 攻 烈 。 


洗 灵 奖 次 、 凋 乓 聚 疏 旺 部 起 回 ~ 忠 洪 泊 湛 插 蛙 
杯 区 区 移 ~ 县 还 次 政 ” 洪 焉 次 星 了 张 量 闪 中 罕 鬼 


冯 辣 。 


时 地 赂 ~ 洗 兵 蕴 喘 < 模 枯 “本 提 过 昌吉 及 把 区 
硝 世 ~ 积温 世 起 及 

人 
闪 ~ 照搬 嵌 看 ~ 甘 开 击 匡 误 委 展 各 只 下 全 放 俱 
=“ 岂 央 发 僻 噶 ~ 需 梓 片 如 开光 湛 才 。 凶 向 关 漠 
算 米 下 紧 手 ~ 站 其 壕 师 更 本 二 要 玉 入 -更 作 说 
, 坪 二 

月” 洪 此 车 但 只 和 儿 臣 向- 时 改天 甬 * 括 二 汗 二 芭 汪 
羽 局 扯 淋 世 > 里 芝 水 训 肥 和 拉 芭 霹 汉 狐 < 芭 艺 父 
岗 站 

长 “长 事 基 挫 二 时 间 构 -未 丛 泊 未 新 世 几 品 刀 长 扒 
挨 拭 = 到 中 下 高 至 性 呈 其 究 执 拓 新、 必 类 当 雯 

吕 “ 长 钨 加 下 斌 本 守 红 下 尝 滞 媚 招 袖 弘 外 让 汪 。 周 
杯 忆 如 么 信 娄 盗用 芭 芭 由 吧 芭 加 生 巾 周全 诅 守 
语 蚂 营 妇 兴 。 


| “长 外 己 三 举 仗 记 狂 伪 " 焉 保 ” 基于 “亲手 铠 亚 


112“ 长 所 芍 申 发 杖 居 本 也 路“ 滥 昧 攻 恬 其 所 次 民 > 


乱世 了 委 坚 - 攻 藉 义 糙 各 开交 " 汇 鬼 东 远 攻 


1 * 把 忆 和 认 医 热 ( 马 烙 彤 二 中 下 去 器 ) 、 区 和 失 
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1 ~ 兵 汪 践 志波 各 。 家 泛 束 孝 。， 

11” 浴 炎 狂 家 五 坚 返 十 开 丽 上 

11 “有 号 角 舟 基 。 朵 下 中 污 <“ 世 醒 儿 次 
职 芝 至 处 。 

辟 ” 斌 各 红 严 攻 综 对 可 吕 玫 ( 划 踊 皇 长 浊 
靶 芭 ) * 后 能 炎 加 > 坚 光 “起 趟 只 洪 


才 是 - 关 关 - 


长 O 〇 有 





























是 显 红字 姐 澡 


炊 人 月 次 和 址 本] 者 
生生 寂 区 1 1 十 闪 革 芭 习 十 世 酒 坚 


旭 习 1 加 里 { 匡 扩 蔚 


算 洼 ” 厂 蛙 所 让 便 座 康 


其 者 本 让 永 束 
关 痪 相 改 赤 收入 口 
到 区 
狂 ， 牙 
人 
人 
培 洪 己基 旋 党 玛 
二 - 恶 总 司 
要 监 愉 .1 忆 可 
习 淡 俱 如 和 乒 克 由 
生 民 同 昊 鳃 革 
得 由 六 和 1 | 
局 换 呐 于 熏 1 DO] 关上 及 
其 四 Ta 娃 
让 路 愉 从 OO 吕 


由 索 距 还 作 民 








涩 | 尼 


若 | :各 


关 关 六 全 天 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 一 一 一 天 一 一 


竹 记 
压 高 屡 收 发 射 机 用 油 质 储 志 器 


运 沁 








容 量 淮 浴 上 揽 过: 精 良 
国友 用 成 绩 可 千 
容量" 全 - 备 全 证 


景 新 出 囊 
5Q1 号 横 形 刻度 艇 每 只 “多 14.00 
6Q1 问 斜 形 刻度 姐 每 只 


中 国营 记 匠 反 缚 电机 证 


起 发 行 所 : 上 海 屋 定 盘 路 中 一 村 二 十 号 ”电话 二 O 〇 一 四 九 _ 
(说 组 目 儿 夯 索 印 寄 ) 


人 人 人 人 一 一 
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SAAAA 
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2 扰 线 志明 刑 立 
国门 盘 线 电 出 版 界 的 标准 刊物 
国 -站 兹 : 综 电 于: 多 的 精神 食 粒 
有 新 者- 实 的 缚 路 
洲 


有 浅 疾 合用 的 原理 


到 


迪 出 且 一 册 和 


每 
全 年 四 十 入 册 六 元 入 角 : 当 年 三 十 四 册 三 元 五 向 
本 建 等 黄 在 办 国 六 外 他 葛 另 加 


扰 缚 电 刊 社 发 行 


基本 0 关 届 纸 洒 关 


”五 洲 盏 帮 社 经 售 
0 Co 


AWAYMMvvwwyseMwyeaAAAAAAASWAAAAAAAAAAARAAA 
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儿 批 结 哮 旧 丰 六 电 


娘 站 只 司 咱 〇 上 志江 林 名 川 咱 忆 | 
虽 好 回民 和 媒 岗 尿 议 总 几 并 旺 1 疼 癌 
里 外 本 志 帅 汗 兴 虹 雪 其 源 和 器 趣 好 内 | 
注水 撕 让 向 井 莱 世 滩 商 任 吕 由， 


本 
媚 排 学 民 芍 
全 上 尖 
宇 策 人 妇 路 并 汶 忆 十 问 


候 党 要 恕 NI 诈 忆 各 


own SAAAAAASVWAAAAAAAVAWMASAeeNA www 
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涡 赚 必 系 共 涨 必 - 
浊 登基 各 


中 沂 全 - 铅 外 席 站 


项 鼓 芯 议 邮 吉 虹 晶 尖 总 再 村 玉 


入 败 性 失 女 以 涡 目 上 〇 如 


aa eye eSSbeeGeSeAeeeeAAAVAAARRRARSRARRARA uaRARARRANAGSSAAARAA 
= 攻 本 mm 


< 
3 2 


上 





| 
超 等 电 烙 颖 普及 化 志 烙 刁 
， 161 No. 151 

110 伏 脱 电源 用 110 伏 脱 专 源 
十 2 No. 152 有 
& 220 伏 脱 电源 用 220 伏 脱 电源 用 
每 把 $ 15.50 每 把 $ 11.50 
中 歼 无 线 电 机 厂 出 品 | 


>SSSSG2 


:OCSG4iSS6SS436SS4OGCGG4iCSCSGLGoooeoxiSo6S46G664)566G- se 
和 革 衣 抱 的 信 二 入 华 革 下 于 于 谍 检 信 人 长 相 帮 丰 次 和 和 会 在 全 下 榴 妊 


中 雍 关 
最 新 出 品 


No.348 香 焦 插口 违 插头 


美 料 优 良 ， 各 色 俱 备 ， 杯 头 黎 用 四 斤 弹 黄 铜 及 例 心 子 提 成 。 


世 二 一 = 人 加 


每 套 实 价 国 种 三 角 四 分 


中 比 无 尹 志 机 厂 出 品 





雪 灰 多 甸 由 到 从 路 向 嘴 灿 邦 隶 披 划 居 明生 妈 质 而 加 韦 友 革 共 开关 天 
站 要 于 名 刘 红 败 导 邓 和 十 了 代 年 栅 只 共 此 措 疯 震中 内 计时 网 妇 凤 各 1 过 到 相川 
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